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Entered  according  to  act  of  Congress,  in  the  year  1849,  by 

JAMES   M.  BREBAX. 

in  the  Clerk's  Office  of  the  District  Court  of  the  Eastern  District  of  Pennsylvania 


PUBLISHER'S    ADVERTISEMENT. 


The  mode  of  calculating  interest  by  days,  now  in  general  use, 
has  rendered  the  Interest  Tables,  hitherto  published,  too  cumbrous 
and  inconvenient  for  transactions  in  which  despatch  is  important. 
••  I  have  a  book  of  interest  tables,  but  never  use  it,"  is  the  common 
remark  of  capitalists  and  bankers.  The  reason  is  obvious.  It 
occupies  more  time  and  requires  more  care  to  pick  out  from  differ- 
ent parts  of  the  book  the  elements  of  a  calculation  by  days,  than 
to  calculate  the  interest  by  a  simple  rule. 

The  observation,  however,  will  not  apply  to  this  volume,  where 
the  result  is  found  by  inspection;  and  the  whole  matter  is  deter- 
mined  by  referring  to  the  page  of  the  book  at  the  top  of  which  is 
marked  the  number  of  days  which  the  note  has  to  run. 

So  confident  is  the  editor  of  the  superior  convenience  and  utility 
of  this  work,  that  he  has  not  hesitated  to  incur  a  very  heavy 
expense  in  order  to  lay  it  before  his  countrymen  complete,  in  a 
handsome  style  and  correct  typography.  He  relies  for  remunera- 
tion on  the  well-known  intelligence,  liberality,  and  public  spirit  of 
the  American  people. 


Philadelphia,  1850. 


DIRECTIONS 


FOR  THE  USE  OF  THE  TABLES    OF  INTEREST. 


In  order  to  facilitate  the  use  of  the  tables,  and  show  the  extent 
to  which  they  may  be  applied  to  the  calculation  of  interest,  a  few 
examples  are  here  inserted.  These  will  show  that  by  a  very  simple  and 
easy  process,  the  interest  may  be  found  on  any  sum  of  money  from 
$1  to  310,000  for  any  number  of  days  from  1  to  366,  at  any  rate  of 
interest.  The  examples  embrace  all  the  rates  between  3  per  cent,  and 
24  per  cent. 


EXAMPLE    I. 

To  find  the  interest  on  $7,565,  at  3  per  cent,  per  annum,  for  143  days. 

In  the  1st  column  of  the  table  for  143  days,  find  first  the  interest 
at  3  per  cent,  on  $7_,000,  then  the  interest  on  $500,  then  on  $60,  and 
on  $5:  add  these  sums  thus  found  together,  and  you  will  have  the 
whole  interest  at  3  per  cent,  on  $7,565.     Thus 


PRINCIPAL. 

$7,000 

500 

60 

5 


INTEREST,  as  per  1st  column. 
$83.42 
5.96 

•71 
.06 


$7,565         $90.15 

Doubling  this,  $90.15  x  2  =  $180.30,  will  give  you  the  interest  on 
the  same  sum  for  the  same  time  at  the  rate  of  6  per  cent,  per  annum. 
Or,  a  reference  to  the  7th  column  of  the  table  will  furnish  the  same 
result.     Thus 


PRINCIPAL. 

INTEREST,  as  per  7th  column. 

$7,000 

$166.84 

5OO 

II.92 

60 

I.42 

5 

.12 

$7,565 


$180.30 


DIE  I  3TI0H& 


EXAMPLE    H. 


To  find  the  interest  on  $5.  :  per  cent,  per  annum; 

and  on  the  $ame  at  9  per  cent  per  annum. 

Proceed  as  before  to  take  the  inl  -1  decimal  sums 

composing  the  principal  from  the  4th  column  of  the  table  for  the  slated 
numb-  .  ~  :  and 

the  sum  thus  obtained,  when  doubled,  will  be  the  into  rr  cent. 

Thus 


zzz_-z-:   ,•_   -.  -- 
:  : :  •  : : 

-::  8  :_ 

:  :- 


|14§  4§  per  cent. 


If  at  9  per  cent,  multif'z 


1291  *C 


EXAMPLE    HI. 

To  find  ike  interest  am    -"  14§   [fays  at  5  per  cent. per  annum; 

at  10  per  cent,  per  annum  ;  _  cent,  per  annum. 

First  find  from  the  itfa  zz:z:z  rfthe  -     le  :  i  141    btjB  :he  interest 
-_-     h  in  the  preceding  examples      I    able   tins  sum  for  the 

:.nd  multii"  "  D  for  the  interja- 

cent.    Thus 


PRINCIPAL.      rVTEKESE,  atheotuB. 

::: 
6o  i. 19 

: : 


If  at  10  per  cent,  multipz 


15  per  cent,  multiply  US     ."    <  3  =  HI     ": 


DIRECTION  S. 


VU 


EXAMPLE    IV. 

To  find  the  interest  at  6  per  cent  for  IAS  days  on  $7,565.     Also,  at 

18  p<  f  «  nf. 

First  find  the  interest  at  6  per  cent,  on  the  several  decimal  sums  com- 
posing the  principal,  in  the  ~th  column  of  the  table  for  143  days. 
Multiply  the  sum  thus  obtained  by  3  for  the  interest  at  18  per  cent. 
Thus 


PRINCIPAL. 

87,000 

500 

60 

5 


INTEREST,  7th  column. 

8166.83 

II.92 

I.43 

.12 


87,565         8180.30 
If  at  18  per  cent,  multiply  by  .  3 


8540.90 


EXAMPLE   V. 

To  find  the  interest  on  86,456  at  ~\ *  per  cent,  per  annum  for  143  days. 

For  this  purpose  add  the  sums  of  interest  indicated  in  the  2d  and  3d 
columns  for  the  several  decimal  sums  composing  the  principal,  as  shown 
in  the  solution  of  Example  I.     The  sum  total  is  the  answer.     Thus 


PRINCIPAL. 

86,000 
400 

6 

86,456 


INTEREST,  2d  column. 

883.42 
5.56 

.08 

889.76 


INTEREST,  3d  column. 

$95-33 

6.36 

■79 
.10 


At  15  per  cent,  it  will  be  twice  this  sum,     Thus 


8102.58 
89.76 

8192.34 

2 

8384.68 


Vlll 


DIRECTIONS. 


EXAMPLE   VI. 

To  find  the  interest  on  $6,000  for  143  days  at  any  rate  from  3  per  cent 
to  24  per  cent,  per  annum. 


PRINCIPAL. 

RATES. 

COLUMNS  OF  INTEREST. 

INTEREST. 

$6,000 

3  per  cent. 

1st  column 

$71.50 

3J     " 

2d  column 

83.42 

4       " 

3d  column 

95.33 

4|     « 

4th  column 

107.25 

5      " 

5th  column 

119.17 

5£     « 

6th  column 

131.08 

6      " 

7th  column 

143.00 

6*     « 

1st  and  2d  columns 

154.92 

7      " 

2d  column  doubled 

166.84  I 

7i     " 

2d  and  3d  columns  added 

178.75  : 

8      " 

3d  column  doubled 

190.66 

8*     " 

3d  and  4th  columns  added 

202.58 

9      " 

4th  column  doubled 

214.50  ! 

9|     <■ 

4th  and  5th  columns  added 

226.42  1 

10      " 

5th  column  doubled 

238.34 

10J     " 

5th  and  6th  columns  added 

250.25 

11      " 

6th  column  doubled 

262.16  J 

Hi   « 

6th  and  7th  columns  added 

274.08  i 

12      " 

7th  column  doubled 

286.00 

15      " 

1st  column  multiplied  by  5 

357.50 

18       " 

7th  column  multiplied  by  3 

429.00 

24       " 

7th  column  multiplied  by  4 

572.00 

EXAMPLE   VII. 

To  find  the  interest  on  $39,000  for  77  days  at  5  per  cent,  per  annum. 

Find  the  interest  on  $10,000  in  the  5th  column  of  the  table  for 
77  days,  multiply  this  by  3,  and  add  to  the  product  the  interest  given 
by  the  table  on  $9,000. 


Thus  :  $10,000  at  5  per  cent.  = 

Multiply  by 

Add  interest  on  $9,000 


$106.94 
3 

$320.82 
96.25 


$417.07  interest  on  $39,000. 


1  Day. 


►4 

i 

INTEREST   AT 

3 

3* 

4 

*i 

5 

H 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$     C. 

$   c. 

$  c. 

$   c. 

10,000 

0.83 

0.97 

I. II 

1.25 

I-39 

*-53j 

1.67 

9,000 

075 

0.87 

1. 00 

1. 12 

1.25 

i-37 

1.50 

8,ooo 

0.67 

0.78 

0.89 

1. 00 

I.I  I 

1.22 

i-33 

7,000 

0.58 

0.68 

0.78 

0.87 

0.97 

1.07 

1. 17 

6,ooo 

0.50 

0.58 

0.67 

°-75 

0.83 

0.92 

1. 00 

5,000 

0.42 

0.49 

0.56 

0.62 

0.69 

0.76 

0.83 

4,000 

o-33 

o-39 

0.44 

0.50 

0.56 

0.61 

0.67 

3,000 

0.25 

0.29 

°-33 

0.37 

0.42 

0.46 

0.50 

2,000 

0.17 

0.19 

0.22 

0.25 

0.28 

0.31 

033 

1,000 

0.08 

0.10 

O.I  I 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

900 

0.07 

0.09 

0.10 

O.II 

0.12 

0.14 

0.15 

800 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

O.II 

0.12 

OI3 

7OO 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

O.II 

0.12 

600 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

5OO 

0.04 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

0.08 

0.08 

4OO 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

3OO 

0.02 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

200 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

100 

0.01 

0.0 1 

0.0 1 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

90 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

80 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

7° 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

60 

0.00 

0.01 

0.0 1 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

5° 

0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

0.01 

3° 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2  Days, 


J 

3 

5 
g 

5 

s 

INTEREST   AT 

3 

34 

4 

44 

5 

54 

6 

$ 

%   c. 

*   c. 

*  c. 

$  c. 

$   c. 

$   c. 

*   c. 

10,000 

1.67 

1.94 

2.22 

2.50 

2.78 

3.06 

3-33 

9,000 

1.50 

175 

2.00 

2.25 

2.50 

275 

3.00 

8,000 

i-33 

1.56 

1.78 

2.00 

2  22 

2.44 

2.67 

7,000 

1. 17 

1.36 

1.56 

175 

1.94 

2.14 

2-33 

6,000 

1. 00 

1.17 

'•33 

1.50 

1.67 

1.83 

2.00 

5,000 

0.83 

0.97 

I. II 

1.25 

1.39 

i-53 

1.67 

4,000 

0.67 

0.78 

0.89 

1. 00 

t"I1 

1.22 

i-33 

3,000 

0.50 

0.58 

0.67 

075 

0.83 

0.92 

1. 00 

2,000 

°-33 

0.39 

0.44 

0.50 

0.56 

0.61 

0.67 

1,000 

0.17 

0.19 

0.22 

0.25 

0.28 

0.31 

°-33 

900 

0.15 

0.17 

0.20 

0.22 

0.25 

0.27 

0.30 

800 

0.13 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

0.27 

700 

0.12 

0.14 

0.16 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

600 

0.10 

0.12 

0.13 

0.15 

0.17 

0.18 

0.20 

500 

0.08 

0.10 

O.I  I 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

400 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

O.I  I 

0.12 

0.13 

300 

#•05 

0.06 

0.07 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

200 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

100 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

90 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

80 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

7° 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

60 

0.01 

0.0 1 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

5° 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

O.OI 

0.02 

0.02 

40 

0.0 1 

0.01 

0.01 

0.0 1 

O.OI 

0.01 

O.OI 

3° 

0.00 

0.01 

0.0 1 

0.01 

O.OI 

O.OI 

O.OI 

20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.OI 

O.OI 

O.OI 

10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.OO 

0.00 

0.00 

9 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.OO 

0.00 

0.00 

8 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

O.OO 

0.00 

0.00 

7 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3  Days. 


i 

INTEREST  AT 

3 

34 

4 

a 

5 

51 

6 

$ 

$  c. 

$  c. 

$  c. 

$  c. 

$    C. 

$    C. 

$  c. 

10,000 

2.50 

2.92 

3-33 

3-75 

4-J7 

4.58 

5.00 

9,000 

2.25 

2.62 

3.00 

3-37 

3-75 

4.12 

4.50 

8,000 

2.00 

2-33 

2.67 

3.00 

3-33 

3.67 

4.00 

7,000 

*-7S 

2.04 

2-33 

2.62 

2.92 

3.21 

3.50 

6,000 

1.50 

»7S 

2.00 

2.25 

2.50 

2-75 

3.00 

5,000 

1.25 

1.46 

1.67 

1.87 

2.08 

2.29 

2.50 

4,000 

1. 00 

lV 

1  33 

1.50 

1.67 

1.83 

2.00 

3,000 

°-75 

0.87 

1. 00 

1. 12 

1.25 

*-37 

1.50 

2,000 

0.50 

0.58 

0.67 

°-75 

0.83 

0.92 

1. 00 

1,000 

0.25 

0.29 

0.33 

o-37 

0.42 

0.46 

0.50 

900 

0.22 

0.26 

0.30 

°-34 

o-37 

0.41 

0.45 

800 

0.20 

0.23 

0.27 

0.30 

o-33 

0.37 

0.40 

700 

0.17 

0.20 

0.23 

0.26 

0.29 

0.32 

°-35 

600 

0.15 

0.17 

0.20 

0.22 

0.25 

0.27 

0.30 

500 

0.12 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

0.25 

400 

0.10 

0.12 

0.13 

0.15 

0.17 

0.18 

0.20 

300 

0.07 

0.09 

0.10 

0.1 1 

0.12 

0.14 

0.15; 

200 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

100 

0.02 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

90 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04 

80 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

7° 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

60 

O.OI 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

50 

O.OI 

O.OI 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

40 

O.OI 

O.OI 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

3° 

O.OI 

O.OI 

O.OI 

O.OI 

O.OI 

O.OI 

O.OI 

20 

0.00 

O.OI 

O.OI 

O.OI 

O.OI 

O.OI 

O.OI 

10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

9 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

8 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

7 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

6 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

5 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

1 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

4  Days. 
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ft. 

s 
§ 

ft. 

INTEREST  AT 

3 

3* 

4 

±i 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

*  c. 

$  c. 

$  c. 

$  c. 

$   c. 

$  c. 

10,000 

3-33 

3.89 

444 

5.00 

5.56 

6.1 1 

6.6j 

9,000 

3.00 

3-50 

4.00 

4.50 

5.00 

5-5° 

6.00 

8,000 
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O.II 

0.13 

0.14 

0.15 

7 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

O.II 

0.12 

0.13 

6 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

O.II 

O.II 

5 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

4 

0.04 

0.04 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

0.08 

3 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

2 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

1 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 
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ft 
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Cm 

INTEREST  AT 

3 

3i 

4 

ii 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$    C. 

$   c. 

10,000 

97.50 

"375 

130.00 

146.25 

162.50 

I78.75 

195.00 

9,000 

8775 

102.37 

117.00 

131.62 

146.25 

160.87 

175.50 

8,000 

78.00 

91.00 

104.00 

117.00 

130.00 

I43.OO 

156.00 

7,000 

68.25 

79.62 

91.00 

102.37 

"375 

125.12 

136.50 

6,ooo 

58.50 

68.25 

78.00 

8775 

97.50 

IO7.25 

1 17.00 

5,000 

4875 

56.87 

65.00 

73-12 

81.25 

89-37 

97.50 

4,000 

39.00 

45-5o 

52.00 

58.50 

65.00 

7I.5O 

78.00 

3,000 

29.25 

34-12 

39.00 

43-87 

48.75 

53.62 

58.50 

2,000 

19.50 

22.75 

26.00 

29.25 

3Mo 

35-75 

39.00 

1,000 

975 

*l-57 

13.00 

14.62 

16.25 

17.87 

19.50 

900 

8.77 

10.24 

11.70 

13.16 

14.62 

16.09 

17-55 

800 

7.80 

9.10 

10.40 

11.70 

13.00 

14.30 

15.60 

700 

6.82 

7.96 

9.10 

10.24 

n-37 

12.51 

13.65 

600 

5.85 

6.82 

7.80 

8.77 

975 

10.72 

11.70 

500 

4.87 

5.69 

6.50 

7-31 

8.12 

8.94 

9-75 

400 

3-90 

4-55 

5.20 

5.85 

6.50 

7-lS 

7.80 

300 

2.92 

34i 

3-90 

4-39 

4.87 

5.36 

5.85 

200 

i-95 

2.27 

2.60 

2.92 

3-25' 

3-57 

3-9° 

100 

0.97 

1. 14 

1.30 

1.46 

1.62 

i-79 

*-95 

90 

0.88 

1.02 

1. 17 

1.32 

1.46 

1.61 

i-75 

80 

0.78 

0.91 

1.04 

1. 17 

!-30 

1-43 

1.56 

7° 

0.68 

0.80 

0.91 

1.02 

1. 14 

1.25 

1.36 

60 

0.58 

0.68 

0.78 

0.88 

0.97 

l'V 

1. 17 

5° 

0.49 

°-S7 

0.65 

o-73 

0.81 

0.89 

0.97 

40 

o-39 

0.45 

0.52 

0.58 

0.65 

0.71 

0.78 

3° 

0.29 

o-34 

o-39 

0.44 

0.49 

0.54 

0.58 

20 

0.19 

0.23 

0.26 

0.29 

0.32 

0.36 

o-39 

10 

0.10 

0.1 1 

0-13 

0.15 

0.16 

0.18 

0.19 
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0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

0.15 

0.16 

0.1& 
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0.08 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

0.14 

0.16 
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0.07 

0.08 

0.09 
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0.1 1 

0.13 

0.14 
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0.06 

0.07 

0.08 
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0.10 

O.I  I 

0.12 

5 

0.05 

0.06 
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0.08 

O.O9 

0.10 
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0.04 

0.05 
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0.06 
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O.O7 

0.08 
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0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

O.O5 
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2 

0.02 

0.02 

0.03 
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O.O4 

0.04 

1 
1 

0.01 

0.01 
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PRINCIPAL. 

INTEREST   AT 

3 

mi 

4 

41 

5 

5J 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

$    C. 

$    c. 

$    c. 

$   c. 

10,000 

99.17 

II5.69 

132.22 

148.75 

165.28 

181.81 

l9*-3$ 

9,000 

89.25 

IO4.I2 

1 19.00 

M3-87 

148.75 

163.62 

178.50 

8,000 

79-33 

92.56 

105.78 

I  I9.OO 

132.22 

H5-44 

158.67 

7,000 

69.42 

80.99 

92.56 

IO4.I2 

II5.69 

127.26 

138.83 

6,000 

59.50 

69.42 

79-33 

89.25 

99.17 

109.08 

119.00 

5,000 

49.58 

57.85 

66.11 

74-37 

82.64 

90.90 

99.17 

4,000 

39-67 

46.28 

52.89 

59.50 

66.11 

72.72 

79-33 

3,000 

29-75 

34-71 

39-67 

44.62 

49.58 

54-54 

59.50 

2,000 

19.83 

23.14 

26.44 

29.75 

33-°6 

36.36 

39-67 

1,000 

9.92 

11.57 

13.22 

14.87 

16.53 

18.18 

19.83 

9OO 

8.92 

10.41 

1 1.90 

J3-39 

14.87 

16.36 

17.85 

800 

7-93 

9.26 

10.58 

1 1.90 

13.22 

H-54 

15.87 

7OO 

6.94 

8.10 

9.26 

10.41 

11.57 

12-73 

13.88 

60O 

5-95 

6.94 

7-93 

8.92 

9.92 

10.91 

1 1.90 

5OO 

4.96 

5.78 

6.61 

7-44 

8.26 

9.09 

9.92 

400 

3-97 

4-63 

5.29 

5-9? 

6.61 

7.-7 

7-93 

3OO 

2.97 

3-47 

3-97 

4.46 

4.96 

5-45 

5-95 

200 

1.98 

2.31 

2.64 

2.97 

3-31 

3-64 

3-97 

IOO 

0.99 

1.16 

1.32 

1.49 

1.65 

1.82 

1.98 

90 

0.89 

1.04 

1. 19 

i-34 

1.49 

1.64 

1.78 

80 

°-79 

°-93 

1.06 

1. 19 

1.32 

1.45 

1.59 

7° 

0.69 

0.81 

°-93 

1.04 

1. 16 

1.27 

!-39 

60 

0.59 

0.69 

0.79 

0.89 

0.99 

1.09 

1.19 

50 

0.50 

0.58 

0.66 

0.74 

0.83 

0.91 

0.99 

40 

0.40 

0.46 

°-53 

0.59 

0.66 

0.73 

0.79 

3° 

0.30 

o.35 

0.40 

0.45 

0.50 

0.55 

0.59 

20 

0.20 

0.23 

0.26 

0.30 

°-33 

0.36 

0.40 

10 

0.10 

0.12 

0.13 

0.15 

0.17 

0.18 

0.20 

9 

0.09 

O.IO 

0.12 

°-l3 

0.15 

0.16 

0.18 

8 

0.08 

0.09 

0.1 1 

0.12 

°-<3 

0.15 

0.16 

7 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

0.14 

6 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

O.IO 

0.1 1 

0.12 

5 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

0.08 

0.09 

O.IO 

4 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

0.08 

3 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

2 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

1 

O.OI 

O.OI 

O.OI 

O.OI 

0.02 

0.02 

0.02 

I 
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< 

M 
O 

3 

INTEREST   AT 

3 

H 

4 

41 

5 

H 

6 

$ 

S  c. 

$   c. 

S   c. 

S   c. 

S  c. 

$   c. 

$    c. 

IO,000 

100.00 

116.67 

*33-33 

I5O.OO 

i66.6j 

183.33 

200.00 

9,000 

90.00 

105.00 

120.00 

I35.OO 

150.00 

165.00 

180.00 

8,000 

80.00 

93-33 

106.67 

I20.00 

'33-33 

146.67 

160.00 

7,000 

70.00 

81.67 

93-33 

IO5.OO 

1 16.67 

"8-33 

140.00 

6,000 

60.00 

70.00 

80.00 

9O.OO 

100.00 

110.00 

120.00 

5,000 

50.00 

58.33 

66.67 

75.OO 

83-33 

91.67 

100.00 

4,000 

40.00 

46.67 

53-33 

60.OO 

66.6j 

73-33 

80.00 

3,000 

30.00 

35.00 

40.00 

45.OO 

50.00 

55.00 

60.00 

2,000 

20.00 

23-33 

26.67 

3O.OO 

33-33 

36.67 

40.00 

.1,000 

10.00 

11.67 

J3-33 

I5.OO 

16.67 

18.33 

20.00 

900 

9.00 

10.50 

12.00 

13-50 

15.00 

16.50 

l8.00 

800 

8.00 

9-33 

10.67 

I2.00 

!3-33 

14.67 

l6.00 

700 

7.00 

8.17 

9-33 

IO.50 

11.67 

12.83 

I4.OO 

600 

6.00 

7.00 

8.00 

9.OO 

10.00 

11.00 

12.00 

500 

5.00 

5.83 

6.67 

7.50 

8-33 

9-i7 

IO.OO 

400 

4.00 

4.67 

5-33 

6.00 

6.67 

7-33 

8.00 

300 

3.00 

3-5° 

4.00 

4.50 

.  5.00 

5.50 

6.00 

200 

2.00 

2-33 

2.67 

3.OO 

3-33 

3.67 

4.OO 

100 

1. 00 

1. 17 

!-33 

I.50 

1.67 

1.83 

2.00 

90 

0.90 

1.05 

1.20 

i-35 

1.50 

1.65 

1.80 

80 

0.80 

0.93 

1.07 

1.20 

*-33 

1.47 

I.60 

7° 

0.70 

0.82 

o-93 

1.05 

1.17 

1.28 

I.40 

60 

0.60 

0.70 

0.80 

0.90 

1. 00 

1. 10 

I.20 

5° 

0.50 

0.58 

0.67 

0.75 

0.83 

0.92 

I. OO 

40 

0.40 

0.47 

°-53 

0.60 

0.67 

c-73 

O.80 

3° 

0.30 

°-35 

0.40 

0.45 

0.50 

<M5 

O.60 

20 

0.20 

0.23 

0.27 

0.30 

o-33 

°-37 

O.4O 

10 

0.10 

0.12 

0.13 

0.15 

0.17 

0.18 

0.20 

9 

0.09 

O.IO 

0.12 

0.13 

0.15 

0.16 

O.I8 

8 

0.08 

0.09 

O.II 

0.12 

0.13 

0.15 

0.l6 

7 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

O.I4 

6 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

O.II 

O.I2 

5 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

0.08 

0.09 

O.IO 

4 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

0.08 

3 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

2 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

1 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 
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h3 

INTEREST  AT 

3 

3i 

4 

4i 

5 

5i 

6 

$ 

S  c. 

$     C. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

1 0,000 

100.83 

II7.64 

1 34-44 

151.25 

168.06 

184.86 

201.67 

9,000 

90.75 

IO5.87 

121.00 

136.12 

151.25 

166.37 

181.50 

8,ooo 

80.67 

94.II 

107.56 

121.00 

134-44 

147.89 

161.33 

7,ooo 

70.58 

82.35 

94.11 

105.87 

117.64 

129.40 

141.17 

6,ooo 

60.50 

7O.58 

80.67 

90.75 

100.83 

110.92 

121.00 

5,000 

50.42 

58.82 

67.22 

75.62 

84.03 

92-43 

100.83 

4,000 

40-33 

47.06 

5378 

60.50 

67.22 

73-94 

80.67 

3,000 

30.25 

35-29 

40-33 

45-37 

50.42 

5546 

60.50 

2,000 

20.17 

23-53 

26.89 

30.25 

33-6i 

36-97 

40.33 

1,000 

10.08 

11.76 

J3-44 

15.12 

16.81 

18.49 

20.17 

9OO 

9.07 

10.59 

12.10 

13.61 

15.12 

16.64 

18.15 

800 

8.07 

9.41 

10.76 

12.10 

13-44 

14-79 

16.13 

700 

7.06 

8.23 

9.41 

10.59 

11.76 

12.94 

14.12 

600 

6.05 

7.06 

8.07 

9.07 

10.08 

11.09 

12.10 

500 

5.04 

5.88 

6.72 
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159  Days. 


o 

M 

Ph 

INTEREST   AT 

3 

Si 

4 

41 

5 

6i 

6 

$ 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

$     C. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

10,000 

132.50 

154.58 

176.67 

I98.75 

220.83 

242.92 

265.00 

9,000 

119.25 

139.12 

159.00 

I78.87 

198.75 

218.62 

238.50 

8,000 

106.00 

123.67 

HI-33 

I59.OO 

i76.67 

:94-33 

212.00 

7,000 

92.75 

I08.2I 

123.67 

139.12 

154.58 

170.04 

185.50 

6,000 

79.50 

9275 

106.00 

II9.25 

132.50 

HS-7S 

159.00 

5,000 

66.25 

77-29 

88.33 

99-37 

110.42 

121.46 

132.50 

4,000 

53.00 

61.83 

70.67 

79.50 

88-33 

97.17 

106.00 

3,000 

39-75 

46-37 

53.00 

59.62 

66.25 

72.87 

79.50 

2,000 

26.50 

30.92 

35-33 

39-75 

44- 1 7 

48.58 

53.00 

1,000 

i3-25 

15.46 

17.67 

19.87 

22.08 

24.29 

26.50 

900 

11.92 

13.91 

15.90 

17.89 

19.87 

21.86 

23.85 

800 

10.60 

I2-37 

14.13 

15.90 

17.67 

T9-43 

21.20 

700 

9.27 

10.82 

12.37 

J3-9I 

15.46 

17.00 

18.55 

600 

7-95 

9.27 

10.60 

11.92 

13.25 

H-S7 

15.90 

500 

6.62 

7-73 

8.83 

9.94 

1 1.04 

12.15 

13.25 

400 

5-3° 

6.18 

7.07 

7-95 

8.83 

9.72 

10.60 

300 

3-97 

4.64 

5-3° 

5.96 

6.62 

7.29 

7-95 

200 

2.65 

3-°9 

3-53 

3-97 

4.42 

4.86 

5-3° 

100 

1.32 

i-55 

l-77 

1.99 

2.21 

2.43 

2.65 

90 

1. 19 

i-39 

1.59 

*-79 

1.99 

2.19 

2.38 

80 

1.06 

1.24 

1.41 

1.59 

l-77 

1.94 

2.12 

7° 

o-93 

1.08 

1.24 

1.39 

i-55 

1.70 

1.85 

60 

0.79 

°-93 

1.06 

1. 19 

1.32 

1.46 

1.59 

50 

0.66 

°-77 

0.88 

0.99 

1. to 

1. 21 

1.32 

40 

o-53 

0.62 

0.71 

0.79 

0.88 

0.97 

1.06 

3° 

0.40 

0.46 

0.53 

0.60 

0.66 

o-73 

0.79 

20 

0.26 

°-3J 

0-35 

0.40 

0.44 

0.49 

°-53 

10 

0.13 

0.15 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

0.26 

9 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

8 

0.11 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.19 

0.21 

7 

0.09 

O.II 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

0.19 

6 

0.08 

0.09 

0.1 1 

0.12 

0.13 

0.15 

0.16 

5 

0.07 

0.08 

0.09 

O.IO 

O.II 

0.12 

0.13 

4 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

O.IO 

0.1 1 

3 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

0.08 

2 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

1 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

160  Days. 


z 

INTEREST   AT 

3 

H 

4 

4i 

5 

5* 

6 

$ 

S  c. 

S   c. 

$   c 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

S   c. 

10,000 

'33-33 

155.56 

17778 

200.00 

222.22 

244.44 

266.67 

9,000 

120.00 

140.00 

160.00 

180.00 

20O.0O 

220.00 

240.00 

8,000 

106.67 

124.44 

142.22 

160.00 

17778 

195.56 

2I3-33 

7,000 

93-33 

108.89 

124.44 

140.00 

I55.56 

171.11 

186.67 

6,000 

80.00 

93-33 

106.67 

120.00 

I33-33 

146.67 

160.00 

5,000 

66.67 

77-7* 

88.89 

100.00 

in. 11 

122.22 

J33-33 

4,000 

53-33 

62.22 

71. 11 

80.00 

88.89 

9778 

106.67 

3,000 

40.00 

46.67 

53-33 

60.00 

66.67 

7H3 

80.00 

2,000 

26.67 

39.11 

35-56 

40.00 

44-44 

48.89 

53-33 

1,000 

13-33 

15.56 

17.78 

20.00 

22.22 

24-44 

26.67 

900 

12.00 

14.00 

16.00 

18.00 

20.00 

22.00 

24.00 

800 

10.67 

12.44 

14.22 

16.00 

17.78 

19.56 

2I-33 

700 

9-33 

10.89 

12.44 

14.00 

15.56 

17. 11 

18.67 

600 

8.00 

9-33 

10.67 

12.00 

J3-33 

14.67 

16.00 

500 

6.67 

7.78 

8.89 

10.00 

11. 11 

12.22 

J3-33 

400 

5-33 

6.22 

7. 11 

8.00 

8.89 

9.78 

10.67 

300 

4.00 

4.67 

5-33 

6.00 

6.67 

7-33 

8.00 

200 

2.67 

3. 11 

3-56 

4.CO 

4-44 

4.89 

5-33 

100 

!-33 

1.56 

1.78 

2.00 

2.22 

2.44 

2.67 

90 

1.20 

1.40 

1.60 

I.80 

2.00 

2.20 

2.40 

80 

1.07 

1.24 

1.42 

1.60 

1.78 

1.96 

2.13 

7° 

°-93 

1.09 

1.24 

I.40 

1.56 

1.71 

1.87 

60 

0.80 

°-93 

1.07 

I.20 

i-33 

■-47 

1.60 

5° 

0.67 

0.78 

0.89 

1.00 

1. 11 

1.22 

J-33 

40 

o-53 

0.62 

0.71 

0.80 

0.89 

0.98 

1.07 

3° 

0.40 

°-47 

°-53 

0.60 

0.67 

°73 

0.80 

20 

0.27 

0.31 

0.36 

0.40 

0.44 

0.49 

o-53 

10 

0.13 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

0.27 

9 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

8 

0.1 1 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.21 

7 

0.09 

0.1 1 

0.12 

0.14 

0.16 

0.17 

0.19 

6 

0.08 

0.09 

0.1 1 

0.12 

0.13 

0.15 

0.16 

5 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.1 1 

0.12 

0.13 

4 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.11  : 

3 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

0.08 

2 

0.03 

0.03 

0.0  1 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

1 

O.OI 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 
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< 

o 

INTEREST   AT 

3 

3i 

4 

4i 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$     C. 

$    C. 

$   c. 

$   c. 

10,000 

134-17 

156.53 

178.89 

20I.25 

223.61 

245-97 

268.33 

9,000 

120.75 

140.87 

161.00 

l8l. 12 

201.25 

221.37 

241.50 

8,000 

io7-33 

125.22 

143.11 

l6l.OO 

I78.89 

196.78 

214.67 

7,000 

93-92 

109.57 

125.22 

I4O.87 

I56.53 

172.18 

187.83 

6,000 

80.50 

93-92 

107-33 

I2O.75 

!34-i7 

147.58 

161.00 

5,000 

67.08 

78.26 

89.44 

IOO.62 

111.81 

122.99 

I34-i7 

4,000 

S3-67 

62.61 

71.56 

80.50 

89.44 

98.39 

I07-33 

3,000 

40.25 

46.96 

53-67 

60.37 

67.08 

73-79 

80.50 

2,000 

26.83 

3J-3i 

35-78 

4O.25 

44.72 

49.19 

53-67 

1,000 

I3-42 

15.65 

17.89 

20.I2 

22.36 

24.60 

26.83 

900 

12.07 

14.09 

16.10 

l8. II 

20.12 

22.14 

24.15 

800 

10.73 

12.52 

H-31 

16.10 

17.89 

19.68 

21.47 

700 

9-39 

10.96 

12.52 

I4.O9 

15.65 

17.22 

18.78 

600 

8.05 

9-39 

10.73 

I2.O7 

I3-42 

14.76 

16.10 

500 

6.71 

7.83 

8.94 

IO.06 

11. 18 

12.30 

!3-42 

400 

5-37 

6.26 

7.16 

8.O5 

8.94 

9.84 

I°-73 

300 

4.02 

4.70 

5-37 

6.O4 

6.71 

7-38 

8.05 

200 

2.68 

3-J3 

3-58 

4.02 

4-47 

4.92 

5-37 

100 

i-34 

J-57 

1.79 

2.01 

2.24 

2.46 

2.68 

90 

1. 21 

1.41 

1.61 

I.8l 

2.01 

2.21 

2.41 

80 

1.07 

1.25 

i-43 

I.6l 

1.79 

1.97 

2.15 

7° 

0.94 

1. 10 

1.25 

I.4I 

W7 

1.72 

1.88 

60 

0.80 

0.94 

1.07 

1. 21 

1.34 

1.48 

1.61 

5° 

0.67 

0.78 

0.89 

1. 01 

1. 12 

i«23 

1-34 

40 

0.54 

0.63 

0.72 

O.80 

0.89 

0.98 

1.07 

3° 

0.40 

0.47 

0.54 

O.60 

0.67 

0.74 

0.80 

20 

0.27 

°-3i 

0.36 

O.4O 

0.45 

0.49 

0.54 

10 

0.13 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.25 

0.27 

9 

0.12 

0.14 

0.16 

O.I8 

0.20 

0.22 

0.24 

8 

0.1 1 

°-!3 

0.14 

O.16 

0.18 

0.20 

0.21 

7 

0.09 

O.II 

0.13 

O.I4 

0.16 

0.17 

0.19 

6 

0.08 

0.09 

O.II 

O.I2 

?-?3 

0.15 

0.16 

5 

0.07 

0.08 

0.09 

O.IO 

O.II 

0.12 

0.13 

4 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

O.II 

3 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

0.08 

2 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

|      ' 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 
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162  Days. 


5 

Z 

INTERES' 

r  at 

3 

H 

4 

41 

5 

£3 

O2 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

%    c. 

$   c. 

10.030 

135.ee 

[57.50 

i*z.zz 

202.50 

225.00 

247-50 

270.00 

;   9.000 

I  21.50 

141.75 

162.00 

182.25 

202.50 

222.75 

243.00 

8,oOc 

[  08  .oe 

126.00 

:__  : : 

l62.ee 

180.00 

1 : x .  z  z 

216.00 

7,000 

94.50 

110.25 

126.00 

Hi-75 

157.50 

l73-*5 

189.00 

6,00c 

81.00 

94.50 

108.00 

121.50 

135.00 

148.50 

162.00 

:  : : : 

57.5c 

7*-7S 

90.00 

101.2c 

112.50 

I2375 

135.00 

4,00c 

54  :: 

63.00 

72.00 

81.00 

90.00 

99.00 

108.00 

J,OOC 

40.50 

47-25 

54.00 

60.75 

67.50 

74-25 

81.00 

2,000 

z-.zz 

31.50 

j6;OC 

40.50 

45.00 

49.50 

54.00  ! 

I. ceo 

13-50 

1575 

18.00 

20.25 

22.50 

2475 

27.00 

900 

800 

12.15 

10. *e 

14.17 
12.60 

16.20 

14.40 

18.22 
16.20 

20.25 
18.00 

22.27 
19.80 

24-3° ! 
21.60 

700 
600 

8.10 

11.02 
945 

12.60 
10.80 

14.17 
12.15 

1575 
13.50 

17.32 
14.85 

18.90 
16.20 

5 :: 

t--5 

7*7 

9.00 

10.12 

11.25 

12.37 

13-5° 

_:: 

:  -: 

6.30 

7.20 

8.10 

9.00 

9.90 

10.80 

lzz 

4.05 

--- 

5.40 

6.07 

675 

7-42 

8.10 

200 

:.-: 

5*5 

3.60 

4.05 

4.50 

4-95 

5-40 

100 

I-35 

W7 

1.80 

2.02 

2.25 

2-47 

2.70 

90 

80 

1. 21 

1.08 

1.42 
1.26 

1.62 
M4 

1.82 

1.62 

2.02 

1.80 

2.23 
I.98 

2-43 
2.16 

7° 
60 

0.94 
0.81 

1. 10 
0.94 

1.26 
1.08 

1.42 

1.21 

l-S7 
"•35 

1-73 

I.48 

1.89 
1.62 

50 

0.67 

Dr.79 

0.90 

1. 01 

1. 12 

I.24 

*-35 

4° 

0.54 

0.63 

0.72 

0.8l 

0.90 

O.99 

1.08 

3° 

0.40 

o-47 

0.54 

0.6l 

0.67 

O.74 

0.81 

20 

0.27 

c.31 

0.36 

O.4O 

o-45 

O.49 

0.54 

IC 

0.13 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

O.25 

0.27 

9 

0.12 

0.14 

0.16 

O.I8 

0.20 

0.22 

0.24 

8 

O.II 

0.13 

0.14 

0.l6 

0.18 

0.20 

0.22 

7 

0.09 

O.II 

0.13 

O.I4 

0.16 

0.17 

0.19 

6 

0.08 

0.09 

O.II 

0.12 

0.13 

O.I5 

0.16  : 

5 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

C.I  1 

0.12 

°-*3 

4 

0.05 

0.06 

0.07 

O.08 

0.09 

0.10 

ail  J 

3 

0.04 

0.05 

0.05 

O.06 

0.07 

O.O7 

0.08  | 

2 

0.03 

0.03 

0.04 

O.O4 

0.04 

O.O5 

0.05 

1 

0.01 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

163  Days. 


h3 
< 

M 

o 

g 

INTEREST  AT 

3 

Bi 

4 

u 

5 

H 

6 

$ 

$   c. 

$    c. 

$    c. 

$    c. 

$    c. 

$    c. 

$   c. 

10,000 

135-83 

158.47 

181. II 

2°3-75 

226.39 

249.03 

271.67 

9,000 

122.25 

142.62 

1163.00 

183.37 

2°3-7S 

224.12 

244.50 

8,000 

108.67 

126.78 

144.89 

163.00 

181. 11 

199.22 

2I7-33 

7,000 

95.08 

110.93 

126.78 

142.62 

158.47 

174.32 

190.17 

6,000 

81.50 

95.08 

108.67 

122.25 

135-83 

149.42 

163.00 

5,000 

67.92 

79.24 

90.56 

101.87 

113. 19 

124.51 

I35-83 

4,000 

54-33 

63-39 

72-44 

81.50 

90.56 

99.61 

108.67 

3,000 

4o-75 

47-54 

54-33 

61.12 

67.92 

74-71 

81.50 

2,000 

27.17 

31.69 

36.22 

40-75 

45.28 

49.81 

54-33 

1,000 

13.58 

15.85 

18. 11 

20.37 

22.64 

24.90 

27.17 

900 

12.22 

14.26 

16.30 

18.34 

20.37 

22.41 

24.45 

800 

10.87 

12.68 

14.49 

16.30 

18. 11 

19.92 

21.73 

700 

9-5i 

11.09 

12.68 

14.26 

15.85 

:7-43 

19.02 

600 

8.15 

9.51 

10.87 

12.22 

13-58 

14.94 

16.30 

500 

6.79 

7.92 

9.06 

10.19 

11.32 

12.45 

I3-58 

400 

5-43 

6-34 

7-24- 

8.15 

9.06 

9.96 

10.87 

300 

4.07 

4-75 

5-43 

6.11 

6.79 

7-47 

8.15 

200 

2.72 

3>I£ 

3.62 

4.07 

4-53 

4.98 

5-43 

100 

1.36 

1.58 

1. 81 

2.04 

2.26 

2.49 

2.72 

90 

1.22 

i-43 

1.63 

1.83 

2.04 

2.24 

2.44 

80 

1.09 

1.27 

1.45 

1.63 

1.81 

1.99 

2.17 

7° 

0.95 

1. 11 

1.27 

i-43 

1.58 

1.74 

1.90 

60 

0.81 

0.95 

1.09 

1.22 

1.36 

1.49 

1.63 

50 

0.68 

0.79 

0.91 

1.02 

1. 13 

1.25 

1.36 

40 

0.54 

0.63 

0.72 

0.81 

0.91 

1. 00 

1.09 

3° 

0.41 

0.48 

0.54 

0.61 

0.68 

0-75 

0.81 

20 

0.27 

0.32 

0.36 

0.41 

0-45 

0.50 

0.54 

10 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.23 

0.25 

0.27 

9 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

8 

0.1 1 

°-!3 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

7 

0.10 

0.1 1 

0.13 
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165.92 

l8l.OO 

5,000 

75-42 

87.99 

100.56 

1 13.12 

125.69 

138.26 

I5O.83 

4,000 

6°-33 

7°-39 

80.44 

90.50 

100.56 

no. 61 

I2O.67 

3,000 

45-25 

5279 

60.33 

67.87 

75-42 

82.96 

9O.5O 

2,000 

30-17 

35-19 

40.22 

45-25 

50.28 

55-31 

6o-33 

1,000 

15.08 

17.60 

20.11 

22.62 

25.14 

27.65 

3°-!7 

900 

J3-57 

15.84 

18.10 

20.36 

22.62 

24.89 

27.15 

800 

12.07 

14.08 

16.09 

18.10 

20.11 

22.12 

24-J3 

700 

10.56 

12.32 

14.08 

15.84 

17.60 

19.36 

21.12 

600 

9.05 

10.56 

12.07 

13-57 

15.08 

16.59 

18.10 

500 

7-54 

8.80 

10.06 

11. 31 

12.57 

13-83 

15.08 

400 

6.03 

7.04 

8.04 

9.05 

10.06 

11.06 

12.07 

300 

4.52 

5.28 

6.03 

6.79 

7-54 

8.30 

9.05 

200 

3.02 

3-52 

4.02 

4-52 

5-03 

5-53 

6.03 

IOO 

1.51 

1.76 

2.01 

2.26 

2.51 

277 

3.02 

90 

1.36 

1.58 

1.81 

2.04 

2.26 

2.49 

2.71 

80 

1. 21 

1.41 

1.61 

1. 81 

2.01 

2.21 

2.41 

7° 

1.06 

l>23 

1.41 

1.58 

1.76 

1.94 

2. 11 

60 

0.90 

1.06 

1. 21 

1.36 

1. 51 

1.66 

1.81 

5° 

°75 

0.88 

I. OI 

113 

1.26 

1.38 

1. 51 

40 

0.60 

0.70 

O.80 

0.90 

1. 01 

1.1 1 

1. 21 

3° 

0.45 

<M3 

0.60 

0.68 

o-75 

0.83 

0.90 

20 

0.30 

°-35 

O.4O 

0.45 

0.56 

o-55 

0.60 

10 

0.15 

0.18 

0.20 

0.23 

0.25 

0.28 

0.30 

9 

0.14 

0.16 

O.I8 

0.20 

0.23 

0.25 

0.27 

8 

0.12 

0.14 

O.I6 
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0.1 1 
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0.03 
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159.25 
141.56 
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0.61 
0.40 
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0.09 
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122.00 

I37-25 

152.50 

l67-7S 

183.00 
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16.01 

18.30 

20.59 

22.87 

25.16 

27-45 

800 

12.20 

14.23 
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0.03 

0.03 

0.03 

190  Days. 


g 

Cm 

INTEREST   AT 

3 

3^ 

4 

4i 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

$    c. 

$   c. 

$  c. 

$   c. 

10,000 

158.33 

184.72 

211. II 

237-5° 

263.89 

290.28 

316.67 

9,000 

142.50 

166.25 

I9O.OO 

2I3-75 

237-5° 

261.25 

285.00 

8,000 

126.67 

147.78 

168.89 

190.00 

21 1. 11 

232.22 

253-33 

7,000 

110.83 

129.31 

147.78 

166.25 

184.72 

203.19 

221.67 

6,000 

95.00 

110.83 

126.67 

142.50 

158.33 

174.17 

190.00 

5,000 

79-17 

92.36 

IO5.56 

118.75 

!3!-94 

145.14 

158.33 

4,000 

63-33 

73-89 

84.44 

95.00 

105.56 

1 16. 11 

126.67 

3,000 

47.50 

55-42 

63-33 

71.25 

79-17 

87.08 

95.00 

2,000 

31.67 

36-94 

42.22 

47-5o 

52.78 

58.06 

63-33 

1,000 

15.83 

18.47 

21. 11 

23-75 

26.39 

29.03 

31.67 

900 

14.25 

16.62 

19.00 

2I-37 

23-75 

26.12 

28.50 

800 

12.67 

14.78 

16.89 

19.00 

21. 11 

23.22 

25-33 

700 

11.08 

12.93 

14.78 

16.62 

18.47 

20.32 

22.17 

600 

9.50 

11.08 

12.67 

14.25 

15.83 

17.42 

19.00 

500 

7.92 

9.24 

10.56 

11.87 

I3-I9 

14.51 

15.83 

400 

6-33 

7-39 

8.44 

9.50 

10.56 

11. 61 

12.67 

300 

4-75 

5-54 

6.33 

7.12 

7.92 

8.71 

9.50 

200 

3l7 

3-69 

4.22 

4-75 

5.28 

5.81 

6-33 

100 

1.58 

1.85 

2. 11 

2-37 

2.64 

2.90 

3->7 

90 

1.42 

1.66 

1.90 

2.14 

2-37 

2.61 

2.85 

80 

1.27 

1.48 

1.69 

1.90 

2.1 1 

2.32 

2-53 

7° 

1. 11 

1.29 

1.48 

1.66 

1.85 

2.03 

2.22 

60 

0.95 

1. 11 

1.2.7 

1.42 

1.58 

«74 

1.90 

5° 

0.79 

0.92 

1.06 

1. 19 

1.32 

1.45 

1.58 

40 

0.63 

0.74 

0.84 

0.95 

1.06 

1. 16 

1.27 

3° 

0.47 

0.55 

0.63 

0.71 

0.79 

0.87 

0.95 

20 

0.32 

°-37 

0.42 

0.47 

o-53 

0.58 

0.63 

10 

0.16 

0.18 

0.21 

0.24 

0.26 

0.29 

0.32 

9 

0.14 

0.17 

0.19 

0.21 

0.24 

0.26 

0.28 

8 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

0.25 

7 

0.1 1 

0.13 

0.15 

0.17 

0.18 

0.20 

0.22 

6 

0.09 

0.1 1 

0.13 

0.14 

0.16 

0.17 

0.19 

5 

0.08 

0.09 

0.1 1 

0.12 

0.13 

0.15 

0.16 

4 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.1 1 

0.12 

0.13 

3 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.09 

2 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 
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192  Days. 


< 

H 

z 

INTEREST   AT 

3 

H 

4 

a 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

$    c. 

$   c. 

S  c. 

$   c. 

10,000 

160.00 

186.67 

2I3-33 

240.00 

266.6J 

293-33 

320.00 

9,000 

144.00 

168.00 

I92.OO 

216.00 

240.00 

264.00 

288.00 

8,000 

128.00 

r49-33 

170.67 

192.00 

2I3-33 

234.67 

256.00 

7,000 

112.00 

130.67 

149-33 

168.00 

186.67 

2°5-33 

224.00 

6,000 

96.00 

112.00 

128.00 

144.00 

160.00 

176.00 

192.00 

5,000 

80.00 

93-33 

106.67 

120.00 

*33-33 

146.67 

1 60.0c 

4,000 

64.00 

74-67 

85-33 

96.00 

106.67 

TI7-33 

128.00 

3,000 

48.00 

56.00 

64.00 

72.00 

80.00 

88.00 

96.00 

2,000 

32.00 

37-33 

42.67 

48.00 

53-33 

58.67 

64.00 

1,000 

16.00 

18.67 

2I-33 

24.00 

26.67 

29-33 

32.00 

900 

14.40 

16.80 

19.20 

21.60 

24.00 

26.40 

28.80 

800 

12.80 

H-93 

17.07 

19.20 

2I-33 

23-47 

25.60 

700 

I  1.20 

13.07 

H-93 

16.80 

18.67 

20.53 

22.40 

600 

9.60 

11.20 

12.80 

14.40 

16.00 

17.60 

19.20 

500 

8.00 

9-33 

10.67 

12.00 

'3-33 

14.67 

16.00 

400 

6.40 

7-47 

8-53 

9.60 

10.67 

11.73 

12.80 

300 

4.80 

5.60 

6.40 

7.20 

8.00 

8.80 

9.60 

2O0 

3.20 

3-73 

4.27 

4.80 

5-33 

5.87 

640 

IOO 

1.60 

1.87 

2.13 

2.40 

2.67 

2-93 

3.20 

90 

1.44 

1.68 

1.92 

2.16 

2.40 

2.64 

2.88 

80 

1.28 

1.49 

1.71 

1.92 

2AJ 

2-35 

2.56 

7° 

1. 12 

1. 31 

1.49 

1.68 

1.87 

2.05 

2.24 

60 

0.96 

1. 12 

1.28 

1.44 

1.60 

1.76 

1.92 

5° 

0.80 

°-93 

lV 

1.20 

:-33 

J-47 

1.60 

40 

0.64 

°-7S 

0.85 

0.96 

1.07 

1. 17 

1.28 

3° 

0.48 

0.56 

0.64 

0.72 

0.80 

0.88 

0.96 

20 

0.32 

°-37 

°-43 

0.48 

°-53 

0.59 

0.64 

10 

0.16 

0.19 

0.21 

0.24 

0.27 

0.29 

0.32 

9 

0.14 

0.17 

0.19 

0.22 

0.24 

0.26 

0.29 

8 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

0.26 

7 

O.I  I 

°-!3 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.22 

6 

0.10 

O.II 

°-!3 

0.14 

0.16 

0.18 

0.19 

5 

0.08 

0.09 

O.II 

0.12 

0.13 

0.15 

0.16 

4 

0.06 

0.07 

0.09 

0.10 

O.II 

0.12 

0.13 

3 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

2 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

193  Days. 


INTEREST  AT 

3 

3i 

4 

a 

5 

53 

6 

$ 

$  c. 

$    C. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

10,000 

160.83 

187.64 

214.44 

241.25 

268.06 

294.86 

321.67 

9,000 

14475 

168.87 

193.00 

217.12 

241.25 

265.37 

289.50 

8,000 

128.67 

I50. II 

171.56 

193.00 

214.44 

235.89 

257-33 

7,000 

112.58 

W*i 

150. II 

168.87 

187.64 

206.40 

225.17 

6,000 

96.50 

112.58 

128.67 

14475 

160.83 

176.92 

193.00 

5,000 

80.42 

93.82 

107.22 

120.62 

134-03 

H7-43 

160.83 

4,000 

64-33 

75.06 

85.78 

96.50 

107.22 

117.94 

128.67 

3,000 

48.25 

56.29 

64-33 

72-37 

80.42 

88.46 

96.50 

2,000 

32.17 

37-53 

42.89 

48.25 

53-61 

58.97 

64-33 

1,000 

16.08 

18.76 

21.44 

24.12 

26.81 

29.49 

32.17 

900 

14.47 

16.89 

19-3° 

21.71 

24.12 

26.54 

28.95 

800 

12.87 

15.01 

17.16 

19.30 

21.44 

23-59 

25-73 

700 

11.26 

1313 

15.01 

16.89 

18.76 

20.64 

22.52 

600 

9.65 

1 1.26 

12.87 

H-47 

16.08 

17.69 

19.30 

500 

8.04 

9.38 

10.72 

12.06 

13.40 

14.74 

16.08 

400 

6-43 

»    7-*1 

8.58 

9.65 

10.72 

11.79 

12.87 

300 

4.82 

5.63 

6-43 

7.24 

8.04 

8.85 

9.65 

200 

3.22 

HI 

4.29 

4.82 

5-36 

5.90 

6-43 

100 

1.61 

1.88 

2.14 

2.41 

2.68 

2.95 

3-22 

90 

i-45 

1.69 

!-93 

2.17 

2.41 

2.65 

2.89 

80 

1.29 

1.50 

1.72 

i-93 

2.14 

z.36 

2-57 

7° 

i-"3 

1. 31 

1.50 

1.69 

1.88 

2.06 

2.25 

60 

0.96 

113 

1.29 

i-45 

1.61 

«-77 

1.93 

5° 

0.80 

0.94 

1.07 

1. 21 

1*14 

i-47 

1.61 

40 

0.64 

0.75 

0.86 

0.96 

1.07 

1. 18 

1.29 

3° 

0.48 

0.56 

0.64 

0.72 

0.80 

0.88 

0.96 

20 

0.32 

0.38 

o-43 

0.48 

0.54 

0.59 

0.64 

10 

0.16 

0.19 

0.21 

0.24 

0.27 

0.29 

0.32 

9 

0.14 

0.17 

0.19 

0.22 

0.24 

0.27 

0.29 

8 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.24 

0.26 

7 

0.1 1 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

6 

0.10 

O.I  I 

0.13 

0.14 

0.16 

0.18 

0.19 

5 

0.08 

0.09 

0.1 1 

0.12 

0.13 

0.15 

0.16 

4 

0.06 

0.08 

0.09 

O.IO 

0.1 1 

0.12 

0.13 

3 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

O.IO 

2 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 
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195  Days. 


I 

125 

INTEREST  AT 

3 

Si 

4 

m 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$  c. 

$   c. 

$    c. 

$    c. 

$   c. 

$   c. 

10,000 

162.50 

189.58 

216.67 

243-75 

270.83 

297.92 

325.00 

9,000 

146.25 

170.62 

195.00 

219.37 

H3-7S 

268.12 

292.50 

8,ooo 

130.00 

151.67 

J73-33 

195.00 

216.67 

238-33 

260.00 

7,000 

"3-75 

132.71 

151.67 

170.62 

189.58 

208.54 

227.50 

6,ooo 

97.50 

"375 

130.00 

146.25 

162.50 

178.75 

195.00 

5,000 

81.25 

94-79 

108.33 

121.87 

I35-42 

148.96 

162.50 

4,000 

65.00 

75-83 

86.67 

97.50 

108.33 

119.17 

130.00 

3,000 

48.75 

56.87 

65.00 

73-12 

81.25 

89.37 

97.50 

2,000 

32.50 

37-92 

43-33 

48.75 

54.17 

59.58 

65.00 

1,000 

16.25 

18.96 

21.67 

24-37 

27.08 

29.79 

32.50 

900 

14.62 

17.06 

19.50 

21.94 

24-37 

26.81 

29.25 

800 

13.00 

15.17 

17-33 

19.50 

21.67 

23-83 

26.00 

700 

11.37 

J3-27 

15.17 

17.06 

18.96 

20.85 

22.75 

600 

9-75 

"•37 

13.00 

14.62 

16.25 

17.87 

19.50 

500 

8.12 

9.48 

10.83 

12.19 

!3-54 

14.90 

16.25 

400 

6.50 

7.58 

8.67 

9-75 

10.83 

11.92 

13.00 

300 

4.87 

5.69 

6.50 

7-3i 

8.12 

8.94 

9-75 

200 

3-25 

3-79 

4-33 

4.87 

5.42 

5.96 

6.50 

100 

1.62 

1.90 

2.17 

2.44 

2.71 

2.98 

3-25 

9° 

1.46 

1.71 

1.95 

2.19 

2.44 

2.68 

2.92 

80 

1.30 

1.52 

i-73 

1.95 

2.17 

2.38 

2.60 

7° 

1. 14 

!-33 

1.52 

1. 71 

1.90 

2.09 

2-27    | 

60 

0.97 

1. 14 

1.30 

1.46 

1.62 

i-79 

i-95 

5° 

0.81 

0.95 

1.08 

1.22 

1-35 

1.49 

1.62 

40 

0.65 

0.76 

0.87 

0.97 

1.08 

1. 19 

1.30 

30 

0.49 

°-57 

0.65 

°-73 

0.81 

0.89 

0.97 

20 

0.32 

0.38 

°-43 

0.49 

0.54 

0.60 

0.65 

10 

0.16 

0.19 

0.22 

0.24 

0.27 

0.30 

0.32 

9 

0.15 

0.17 

0.19 

0.22 

0.24 

0.27 

0.29 

8 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.22 

0.24 

0.26 

7 

0.1 1 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

6 

0.10 

0.1 1 

0.13 

0.15 

0.16 

0.18 

0.19 

5 

0.08 

0.09 

0.1 1 

0.12 

0.14 

0.15 

0.16 

4 

0.06 

0.08 

0.09 

0.10 

0.1 1 

0.12 

013 

3 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10    I 

2 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

196  Days. 


•4 

3 
1 

INTEREST  AT 

3 

H 

4 

4* 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

i  o,ooo 

163-33 

190.56 

217.78 

245.00 

272.22 

299.44 

326.67 

9,000 

147.00 

171.50 

196.00 

220.50 

245.00 

269.50 

294.00 

8,000 

130.67 

152.44 

174.22 

196.00 

217.78 

239-56 

261.33 

7,000 

114-33 

'33-39 

152.44 

171.50 

190.56 

209.61 

228.67 

6,000 

98.00 

II4-33 

130.67 

147.00 

163.33 

179.67 

196.00 

5,000 

81.67 

95.28 

108.89 

122.50 

136.11 

149.72 

l63-33 

4,000 

65-33 

76.22 

87.11 

98.00 

108.89 

119.78 

130.67 

3,000 

49.00 

57-l7 

65-33 

73-50 

81.67 

89.83 

98.00 

2,000 

32-67 

38.11 

43-56 

49.00 

54-44 

59.89 

65-33 

1,000 

16.33 

19.06 

21.78 

24.50 

27.22 

29.94 

32.67 

900 

14.70 

17.15 

19.60 

22.05 

24.50 

26.95 

29.40 

800 

13.07 

15.24 

17.42 

19.60 

21.78 

23.96 

26.13 

700 

u-43 

I3-34 

15.24 

17.15 

19.06 

20.96 

22.87 

600 

9.80 

n-43 

*3-°7 

14.70 

16.33 

l7-97 

19.60 

500 

8.17 

9-53 

10.89 

12.25 

13.61 

H-97 

16.33 

400 

6-53 

7.62 

8.71 

9.80 

10.89 

11.98 

x3-°7 

300 

4.90 

5-72 

6-5.3 

7-35 

8.17 

8.98 

9.80 

200 

3-27 

3.81 

4.36 

4.90 

5-44 

S-99 

6-53 

100 

1.63 

1.91 

2.18 

2-45 

2.72 

2-99 

3-27 

90 

i-47 

1.71 

1.96 

2.20 

2.45 

2.69 

2.94 

80 

1. 31 

1.52 

i-74 

1.96 
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1.26 

1.40 

i-54 

1.68 

40 

0.67 

0.79 

O.9O 

1. 01 

1. 12 

1.23 

i-3S 

3° 

0.50 

0.59 

O.67 

0.76 

0.84 

°-93 

1. 01 

20 

°-34 

°-39 

O.45 

0.50 

0.56 

0.62 

0.67 

10 

0.17 

0.20 

0.22 

0.25 

0.28 

0.31 

°-34 

9 

0.15 

0.18 

0.20 

0.23 

0.25 

0.28 

0.30 

8 

0.13 

0.16 

O.lS 

0.20 

0.22 

0.25 

0.27 

7 

0.12 

0.14 

O.I6 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

6 

O.IO 

0.12 

O.I3 

0.15 

0.17 

0.19 

0.20 

5 

0.08 

O.IO 

O.II 

0.13 

0.14 

0.15 

0.17 

4 

0.07 

0.08 

O.O9 

O.IO 

O.II 

0.12 

0.13 

3 

0.05 

0.06 

O.O7 

0.08 

0.08 

0.09 

0.10 

2 

0.03 

0.04 

O.O4 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

203  Days. 


i 

INTEREST  AT 

3 

3i 

4 

±h 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$     C. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$  c. 

10,000 

169.17 

I97.36 

225.56 

253-75 

281.94 

310.14 

338.33 

9,000 

152.25 

177.62 

203.00 

228.37 

25375 

279.12 

304.50 

8,000 

*35-33 

I57.89 

180.44 

203.00 

225.56 

248.11 

270.67 

7,000 

1 18.42 

I38.I5 

157.89 

177.62 

*97-36 

217.10 

236.83 

6,000 

101.50 

H8.42 

135.33 

152.25 

169.17 

186.08 

203.00 

5,000 

84.58 

98.68 

112.78 

126.87 

140.97 

155.07 

169.17 

4,000 

67.67 

78.94 

90.22 

101.50 

112.78 

124.06 

I35-33 

3,000 

s°75 

59.21 

67.67 

76.12 

84.58 

93-04 

101.50 

2,000 

33-83 

39-47 

45. li 

5075 

56.39 

62.03 

67.67 

1,000 

16.92 

19-74 

22.56 

25-37 

28.19 

31.01 

33-83 

900 

15.22 

17.76 

20.30 

22.84 

25-37 

27.91 

3^-45 

800 

13-53 

15-79 

18.04 

20.30 

22.56 

24.81 

27.07 

700 

11.84 

13.82 

!579 

17.76 

19.74 

21.71 

23.68 

600 

10.15 

11.84 

!3-53 

15.22 

16.92 

18.61 

20.30 

500 

8.46 

9.87 

11.28 

12.69 

14.10 

15.51 

16.92 

400 

6.77 

7.89 

9.02 

10.15 

11.28 

12.41 

13-53 

300 

5.07 

5.92 

6.77 

7.61 

8.46 

9-3° 

10.15 

200 

3-38 

3-95 

4Si 

5-°7 

5.64 

6.20 

°77 

100 

1.69 

i-97 

2.26 

2.54 

2.82 

3.10 

3.38 

90 

1.52 

1.78 

2.03 

2.28 

2.54 

2.79 

3«°4 

80 

i-35 

1.58 

1.80 

2.03 

2.26 

2.48 

2.71 

70 

1. 18 

1.38 

1.58 

1.78 

1.97 

2.17 

2-37 

60 

1. 01 

1. 18 

l-3S 

1.52 

1.69 

1.86 

2.03 

5o 

0.85 

0.99 

1. 13 

1.27 

1.41 

M5 

1.69 

40 

0.68 

0.79 

0.90 

1. 01 

1. 13 

1.24 

i-35 

3° 

0.51 

0.59 

0.68 

0.76 

0.85 

°-93 

1. 01 

20 

°-34 

o-39 

0.45 

0.51 

0.56 

0.62 

0.68 

10 

0.17 

0.20 

o.z3 

0.25 

0.28 

0.31 

o-34 

9 

0.15 

0.18 

0.20 

0.23 

0.25 

0.28 

0.30 

8 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.23 

0.25 

0.27 

7 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

6 

O.IO 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

0.19 

0.20 

5 

0.08 

0.10 

0.1 1 

°-*3 

0.14 

0.16 

0.17 

4 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0. 11 

0.12 

0.14 

3 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.08 

0.09 

0.10 

2 

0.03 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

2 0 i  Days. 


< 

2 

H 

- 

INTEREST  AT 

0 
0 

u 

4 

H 

■:< 

5i 

r 

$ 

$   c. 

$    c. 

$   c 

1     : 

«   c. 

$  c 

S     : 

: :  : :: 

170.00 

198.33 

226.67 

255.OO 

311.67 

;.:.:: 

9,000 

153.00 

178.50 

204.00 

229.50 

:::  :: 

:  8 :  : : 

:::  :: 

8,ooo 

136.00 

158.67 

181.33 

: :_  : : 

:::      - 

249-33 

:-:  .:: 

7,000 

119.00 

158.83  : 

158.67 

-'■   :- 

-  -  ;    -_, 

- :   - 

2;*  :: 

6,ooo 

102.00 

II9.O0    ! 

136.00 

::.:  -: 

:  - :  : : 

:  :-  : : 

: :  _  : : 

5,000 

85.00 

99-17     • 

II3-33 

:  :  -  :  : 

141  :- 

:-:  :: 

4,000 

68.00 

79-33  ! 

90.67 

102.00 

"3-33 

::-  -■ 

:-'■=■= 

3,000 

51.00 

59-50 

68.00 

76.50 

85.00 

-■-'- 

:::.:>: 

2,000 

34.00 

39-67 

45-33 

51.00 

56.67 

62.33 

::  :: 

1,000 

17.00 

19.83 

::.:  - 

25.50 

-\    :: 

::  :- 

:-  -- 

900 

15.30 

17.85 

20.40 

22.95 

:•   :: 

-   z: 

::  -: 

800 

13.60 

15.87 

18.13 

20.40 

: :  :  - 

--  -: 

:-  :  : 

700 

11.90 

13.88 

::  S7 

17.85 

-  h 

EI.82 

::      : 

600 

10.20 

1 1 -90 

13.60 

15.30 

:  -  : : 

:S.-: 

::  _: 

500 

8.50 

9.92 

11.33 

12.75 

:_  :- 

IS  >i 

-  :  : 

400 

6.80 

7-93 

9.07 

: :  : ; 

::   :: 

::  -" 

:  :  :  : 

300 

5.10 

:  -; 

6.80 

■-: 

8   :: 

9-35 

:    :  : 

200 

3.40 

3-97 

4-53 

:  ■- 

100 

:.-: 

1.98 

1  1  ~ 

2    '  ' 

:   1  1 

]  : : 

:  -: 

90 

*-53 

1.78 

2.04 

2.29 

:   j  : 

:  : : 

80 

1.36 

1.59 

1. 81 

2.04 

:  :- 

:  -- 

:   -: 

70 

1. 19 

1.39 

1.59 

1   -: 

:   :: 

:  :i 

■  :' 

:: 

: .:: 

1. 19 

1.36 

■    " 

:.-: 

-  - 

:   :  _ 

5° 

0.85 

o-99 

1. 13 

:  :- 

:  _: 

:    ■  = 

40 

0.68 

0.79 

0.91 

:  :: 

:   -: 

■   -:' 

3° 

0.51 

0.59 

0.68 

:  -: 

:  I5 

O.93 

:  :: 

20 

°-34 

0.40 

0.45 

0.51 

:  :- 

0.62 

:  :'* 

10 

:  1  - 

0.20 

Z    ".  ] 

:  : : 

:  28 

O.31 

- 

0.15 

:  18 

z  : : 

:  :: 

0.25 

:  :: 

-  :: 

0.14 

:  :  : 

:  :; 

:  :  : 

:  :: 

Z  :: 

:  :- 

" 

0.12 

0.14 

0.16 

:  it 

0.20 

z  :: 

:  :. 

6 

0.10 

0.12 

0.14 

0.15 

:  '- 

0.19 

:   :  : 

5 

0.08 

O.IO 

0.1 1 

0.13 

0.14 

0.16 

OI7 

4 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.1 1 

:  :  : 

0.14 

3 

0.05 

0.06 

:  :- 

0.08 

:  :; 

0.09 

0.10 

0.03 

0.04 

0.05 

:  :  ; 

:  :  5 

:  :: 

1 

0.02 

0.02 

:   :  : 

0.03 

:  :.: 

:  :  : 
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205  Days. 


< 

S3 

INTEREST  AT 

3 

3* 

4 

4i 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

I  0,000 

170.83 

I99-31 

227.78 

256.25 

284.72 

3i3-I9 

341-67 

9,000 

15375 

179-37 

205.00 

230.62 

256.25 

281.87 

3°7-5° 

8,ooo 

136.67 

159.44 

182.22 

205.00 

227.78 

250.56 

273-33 

7,000 

119.58 

i39-5i 

159-44 

179-37 

J99-31 

219.24 

239.17 

6,ooo 

102.50 

119.58 

136.67 

15375 

170.83 

187.92 

205.00 

5,000 

85.42 

99.65 

113.89 

128.12 

142.36 

156.60 

170.83 

4,000 

68.33 

7972 

91. II 

102.50 

113.89 

125.28 

136.67 

3,000 

51.25 

59-79 

68.33 

76.87 

85.42 

93-96 

102.50 

2,000 

34-17 

39.86 

45-56 

51.25 

56.94 

62.64 

68.33 

1,000 

17.08 

!9-93 

22.78 

25.62 

28.47 

3i-32 

34.17 

9OO 

x5-37 

17.94 

20.50 

23.06 

25.62 

28.19 

3°-75 

800 

13-67 

15.94 

18.22 

20.50 

22.78 

25.06 

27-33 

7OO 

11.96 

!3-95 

15.94 

17.94 

19-93 

21.92 

23.92 

600 

10.25 

11.96 

r3-67 

*5-37 

17.08 

18.79 

20.50 

5OO 

8.54 

9-97 

n-39 

12.81 

14.24 

15.66 

17.08 

4OO 

6.83 

7-97 

9.11 

10.25 

n-39 

12-53 

13-67 

3OO 

5.12 

5.98 

6.83 

7.69 

8.54 

9.40 

10.25 

200 

3-42 

3-99 

4.56 

5.12 

5.69 

6.26 

6.83 

IOO 

1. 71 

1.99 

2.28 

2.56 

2.85 

3-*3 

3-42 

90 

i-54 

1.79 

2.05 

2-31 

2.56 

2.82 

3-°7 

80 

*-37 

1.59 

1.82 

2.05 

2.28 

2.51 

273 

7° 

1.20 

1.40 

1.59 

1.79 

1.99 

2.19 

2-39 

60 

1.02 

1.20 

i-37 

1.54 

1. 71 

1.88 

2.05 

5° 

0.85 

1. 00 

1. 14 

1.28 

1.42 

M7 

1. 71 

40 

0.68 

0.80 

0.91 

1.02 

1. 14 

1.25 

!-37 

3° 

0.51 

0.60 

0.68 

o-77 

0.85 

0.94 

1.02 

20 

°-34 

0.40 

0.46 

0.51 

°-57 

0.63 

0.68 

10 

0.17 

0.20 

0.23 

0.26 

0.28 

0.31 

°-34 

9 

0.15 

0.18 

0.20 

0.23 

0.26 

0.28 

0.31 

8 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.23 

0.25 

0.27 

7 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

6 

0.10 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

0.19 

0.20 

5 

0.09 

0.10 

0.1 1 

0.13 

0.14 

0.16 

0.17 

4 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

O.II 

°-!3 

0.14 

3 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.09 

0.10 

2 

0.03 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

206  Days. 


EM 

1 

04 

INTEREST  AT 

3 

3i 

4 

4i 

5 

m 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$  c. 

$    C. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

1 0,000 

171.67 

200.28 

228.89 

257.5O 

286.11 

314-72 

343-33 

9,000 

154.50 

180.25 

206.00 

23I-75 

257.50 

283.2s 

309.00 

8,ooo 

137-33 

160.22 

183. II 

206.00 

228.89 

251.78 

274.67 

7,000 

120.17 

140.19 

160.22 

180.25 

200.28 

220.31 

240-33 

6,ooo 

103.00 

120.17 

J37-33 

154.50 

171.67 

188.84 

206.00 

5,000 

85.83 

100.14 

114.44 

128.75 

143.06 

157.36 

171.67 

4,000 

68.67 

80.11 

91.56 

103.00 

114.44 

125.89 

T37-33 

3,000 

51.50 

60.08 

68.67 

77-25 

85.83 

94.42 

103.00 

2,000 

34-33 

40.06 

45-78 

51.50 

57.22 

62.94 

68.67 

1,000 

17.17 

20.03 

22.89 

25-75 

28.61 

3147 

34-33 

9OO 

x5-45 

18.02 

20.60 

23.17 

25-75 

28.32 

30.90 

800 

l3-73 

16.02 

18.3, 

20.60 

22.89 

25.18 

27-47 

7OO 

12.02 

14.02 

16.02 

18.02 

20.03 

22.03 

24.03 

600 

10.30 

12.02 

l373 

J5-45 

17.17 

18.88 

20.60 

5OO 

8.58 

10.01 

11.44 

12.87 

H-31 

!5-74 

17.17 

4OO 

6.87 

8.01 

9.16 

10.30 

11.44 

12.59 

M-73 

3OO 

5^5 

6.0I 

6.87 

7-72 

8.58 

9-44 

10.30 

200 

3-43 

4.OI 

4.58 

5*5 

5-72 

6.29 

6.87 

IOO 

1.72 

2.00 

2.29 

2-57 

2.86 

31? 

3-43 

90 

1.54 

I.80 

2.06 

2-32 

2-57 

2.83 

3-°9 

80 

I-37 

I.60 

1.83 

2.06 

2.29 

2.52 

2-75 

7° 

1.20 

I.40 

1.60 

1.80 

2.00 

2.20 

2.40 

60 

1.03 

I.20 

'•37 

i-54 

1.72 

1.89 

2.06 

5° 

0.86 

I. OO 

1. 14 

1.29 

1-43 

*-57 

1.72 

40 

0.69 

O.80 

0.92 

1.03 

1. 14 

1.26 

"•37 

30 

0.51 

O.60 

0.69 

°-77 

O.86 

0.94 

1.03 

20 

°-34 

O.4O 

0/46 

0.51 

°-57 

0.63 

0.69 

10 

0.17 

0.20 

0.23 

0.26 

0.29 

0.31 

o-34 

9 

0.15 

0.l8 

0.21 

0.23 

0.26 

0.28 

0.31 

8 

0.14 

O.I6 

0.18 

0.21 

0.23 

0.25 

0.27 

7 

0.12 

O.I4 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

6 

0.10 

O.I2 

0.14 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

5 

0.09 

O.IO 

0.1 1 

0.13 

0.14 

0.16 

0.17 

4 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.1 1 

0.13 

0.14 

3 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.09 

0.10 

2 

0.03 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

207  Days. 


1 

INTEREST   AT 

3 

3i 

4 

H 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$  c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

10,000 

172.50 

201.25 

230.00 

258.75 

287.50 

316.25 

345.00 

9,000 

155-25 

l8l. 12 

207.00 

232.87 

258.75 

284.62 

310.50 

8,ooo 

138.00 

l6l.00 

184.00 

207.OO 

230.00 

253.OO 

276.00 

7,000 

120.75 

I4O.87 

161.00 

l8l. 12 

201.25 

221.37 

241.50 

6,ooo 

103.50 

I2O.75 

138.00 

I55-25 

172.50 

189.75 

207.00 

5,000 

86.25 

IOO.62 

115.00 

I29  37 

H3-75 

158.12 

172.50 

4,000 

69.00 

80.5O 

92.00 

103.50 

115.00 

126.50 

138.00 

3,000 

51.75 

60.37 

69.00 

77.62 

86.25 

94.87 

103.50 

2,000 

34-50 

4O.25 

46.00 

5i-75 

57-5o 

63.25 

69.00 

1,000 

17.25 

20.I2 

23.00 

25.87 

28.75 

31.62 

34-5° 

900 

15.52 

l8. II 

20.70 

23.29 

25.87 

28.46 

3r-°5 

800 

13.80 

I6.IO 

18.40 

20.70 

23.00 

25.30 

27.60 

700 

12.07 

I4.O9 

16.10 

18.11 

20.12 

22.I4 

24.15 

600 

10.35 

I2.O7 

13.80 

15.52 

17.25 

18.97 

20.70 

5  OO 

8.62 

IO.06 

11.50 

12.94 

H-37 

15.81 

17.25 

400 

6.90 

8.O5 

9.20 

10.35 

11.50 

12.65 

13.80 

300 

5-i7 

6.O4 

6  90 

7.76 

8.62 

9.49 

IO-35 

200 

3-45 

4.02 

4.60 

S-l7 

S-75 

6.32 

6.90 

100 

1.72 

2.0I 

2.30 

2.59 

2.87 

3.16 

3-45 

90 

i-55 

1. 8l 

2.07 

2-33 

2.59 

2.85 

3-!o 

80 

1.38 

I.6l 

1.84 

2.07 

2.30 

2-53 

2.76 

7° 

1. 21 

I.4I 

1.61 

1. 81 

2.01 

2.21 

2.41 

60 

1.03 

1. 21 

1.38 

i-55 

1.72 

1.90 

2.07 

50 

0.86 

I. OI 

1. 15 

1.29 

1.44 

1.58 

1.72 

40 

0.69 

O.80 

*  0.92 

1.03 

1. 15 

1.26 

1.38 

30 

0.52 

O.60 

0.69 

0.78 

0.86 

0.95 

1.03 

20 

o.34 

O.4O 

0.46 

0.52 

°-57 

0.63 

0.69 

10 

0.17 

0.20 

0.23 

0.26 

0.29 

0.32 

°-34 

9 

0.16 

O.lS 

0.21 

0.23 

0.26 

0.28 

0.31 

8 

0.14 

0.l6 

0.18 

0.21 

0.23 

0.25 

0.28 

7 

0.12 

O.I4 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

6 

0.10 

O.I2 

0.1 4 

0.16 

0.17 

0.19 

0.2 1 

5 

0.09 

O.IO 

0.1 1 

0.13 

0.14 

0.16 

0.17 

4 

0.07 

O.08 

0.09 

0.10 

0.1 1 

0.13 

0.14 

3 

0.05 

O.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.09 

0.10 

2 

0.03 

O.O4 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 
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»4 
g 

s 
1 

INTEREST   AT 

3 

H 

4 

4i 

5 

tt 

6 

8 

S  c. 

S   c. 

S   c. 

$   c. 

$   c. 

S   c. 

$   c. 

10,000 

!73-33 

202.22 

231.11 

260.00 

288.89 

3I7-78 

346.67 

9,000 

156.00 

182.00 

208.00 

234.00 

260.00 

286.00 

312.00 

8,000 

138.67 

161.78 

184.89 

208.00 

231. II 

254.22 

277-33 

7,000 

121.33 

141.56 

161.78 

182.00 

202.22 

222.44 

242.67 

6,000 

104.00 

121.33 

138.67 

156.00 

I73-33 

190.67 

208.00 

5,000 

86.67 

IOI.II 

115.56 

130.00 

144.44 

158.89 

I73-33 

4,000 

69-33 

80.89 

92.44 

104.00 

115.56 

127. 11 

138.67 

3,000 

52.00 

60.67 

69-33 

78.00 

86.67 

95-33 

104.00 

2,000 

34-67 

40.44 

46.22 

52.00 

57-7* 

63.56 

69-33 

1,000 

17-33 

20.22 

23.11 

26.00 

28.89 

31.78 

34-67 

900 

15.60 

18.20 

20.80 

23-40 

26.00 

28.60 

31.20 

800 

13.87 

16.18 

18.49 

20.80 

23.11 

25.42 

27-73 

700 

12.13 

14.16 

16.18 

18.20 

20.22 

22.24 

24.27 

600 

10.40 

12.13 

13.87 

15.60 

!7-33 

19.07 

20.80 

500 

8.67 

10. 11 

11.56 

13.00 

14.44 

15.89 

17-33 

400 

6-93 

8.09 

9.24 

10.40 

11.56 

12.71 

i3-*7 

300 

5.20 

6.07 

6.93 

7.80 

8.67 

9-53 

10.40 

200 

3-47 

4.04 

4.62 

5.20 

5.78 

6.36 

6-93 

100 

r-73 

2.02 

2.31 

2.60 

2.89 

3.18 

3-47 

90 

1.56 

1.82 

2.08 

2-34 

2.60 

2.86 

3-12 

80 

1.39 

1.62 

1.85 

2.08 

2.31 

2.54 

2-77 

7° 

1. 21 

1.42 

1.62 

1.82 

2.02 

2.22 

2-43 

60 

I.04 

1. 21 

*-39 

1.56 

W3 

1.91 

2.08 

5° 

O.87 

1. 01 

1. 16 

1.30 

1.44 

1.59 

W3 

40 

O.69 

0.81 

0.92 

1.04 

1. 16 

1.27 

i-39 

30 

O.52 

0.61 

0.69 

0.78 

0.87 

0.95 

1.04 

20 

0.35 

0.40 

0.46 

0.52 

0.58 

0.64 

0.69 

10 

O.17 

0.20 

0.23 

0.26 

0.29 

0.32 

o-35 

9 

0.16 

0.18 

0.21 

0.23 

0.26 

0.29 

0.31 

8 

O.14 

0.16 

0.18 

0.21 

0.23 

0.25 

0.28 

7 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

6 

O.IO 

0.12 

0.14 

0.16 

0.17 

0.19 

0.21 

5 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

0.14 

0.16 

0.17 

4 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

0.14 

3 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.10 

2 

0.03 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 
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3 

3* 

4 

4* 

5 

5£ 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

10,000 

T74-i7 

203.19 

232.22 

261.25 

290.28 

3J9-31 

348.31 

9,000 

*$6-75 

182.87 

209.00 

235.12 

261.25 

287.37 

3!3-5° 

8,000 

:39-33 

162.56 

185.78 

209.00 

232.22 

255-44 

278.67 

7,000 

121.92 

142.24 

162.56 

182.87 

203.19 

223.51 

243.83 

6,000 

104.50 

121.92 

I39-33 

156.75 

x74.i7 

191.58 

209.00 

5,000 

87.08 

101.60 

116. 11 

130.62 

145.14 

159.65 

174.17 

4,000 

69.67 

81.28 

92.89 

104.50 

116. 11 

127.72 

J39-33 

3,000 

52.25 

60.96 

69.67 

78.37 

87.08 

95-79 

104.50 

2,000 

34.83 

40.64 

46.44 

52.25 

58.06 

63.86 

69.67 

1,000 

17.42 

20.32 

23.22 

26.12 

29.03 

3L93 

34.83 

900 

15.67 

18.29 

20.90 

23.51 

26.12 

28.74 

3I-35 

800 

J3-93 

16.26 

18.58 

20.90 

23.22 

25-54 

27.87 

700 

12.19 

14.22 

16.26 

18.29 

20.32 

22.35 

24.38 

600 

10.45 

12.19 

13-93 

15.67 

17.42 

19.16 

20.90 

500 

8.71 

10.16 

11. 61 

13.06 

14.51 

lS-97 

17.42 

400 

6.97 

8.13 

9.29 

10.45 

1 1. 6 1 

12.77 

13-93 

300 

5.22 

6.10 

6.97 

7.84 

8.7i 

9.58 

10.45 

200 

3.48 

4.06 

4.64 

5.22 

5.81 

6-39 

6.97 

100 

W4 

2.03 

2.32 

2.61 

2.9O 

3-J9 

3.48 

90 

i-57 

1.83 

2.09 

2-35 

2.6l 

2.87 

3  *3 

80 

1.39 

1.63 

1.86 

2.09 

2.32 

2-55 

2.79 

7° 

1.22 

1.42 

1.63 

1-83 

2.03 

2.24 

244 

60 

1.04 

1.22 

i-39 

i-57 

i-74 

1.92 

2.09 

50 

0.87 

I.02 

1. 16 

I-31 

1-45 

1.60 

1.74 

40 

0.70 

0.8l 

o-93 

1.04 

1. 16 

1.28 

1-39 

3° 

0.52 

0.6l 

0.70 

0.78 

0.87 

0.96 

1.04 

20 

°-35 

O.4I 

0.46 

0.52 

0.58 

0.64 

0.70 

10 

0.17 

0.20 

0.23 

0.26 

0.29 

0.32 

o.35 

9 

0.16 

O.I8 

0.21 

0.24 

0.26 

0.29 

0.31 

8 

0.14 

0.16 

0.19 

0.21 

0.23 

0.26 

0.28 

7 

0.12 

O.I4 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

6 

0.10 

O.I2 

0.14 

0.16 

0.17 

0.19 

0.21 

5 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

0.15 

0.16 

0.17 

4 

0.07 

O.08 

0.09 

O.IO 

0.12 

°-*3 

0.14 

3 

0.05 

O.06 

0.07 

0.08 

0.09 

O.IO 

O.IO 

2 

0.03 

O.O4 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 
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INTEREST  AT 

3 

31 

4 

4* 

5 

5£ 

6 

$ 

S   c. 

*  c. 

$   c. 

S   c. 

S   c. 

S  c. 

8  c. 

IO,000 

175.00 

204.17 

233-33 

262.50 

291.67 

320.83 

350.00 

9,000 

157.50 

183.75 

210.00 

236.25 

262.50 

288.75 

315.00 

8,000 

140.00 

163.33 

186.67 

210.00 

233-33 

z-,6.67 

280.00 

7,000 

122.50 

142.92 

l63-33 

18375 

204.17 

224.58 

245.00 

6,000 

105.00 

122.50 

140.00 

157.50 

175.00 

192.50 

210.00 

5,000 

87.50 

102.08 

116.67 

131.25 

14583 

160.42 

175.00 

4,000 

70.00 

81.67 

93-33 

105.00 

116.67 

128.33 

140.00 

3,000 

52.50 

61.25 

70.00 

78.75 

87.50 

96.25 

105.00  j 

2,000 

35.00 

40.83 

46.67 

52.50 

58.33 

64.17 

70.00  j 

1,000 

17.50 

20.42 

23-33 

26.25 

29.17 

32.08 

35.00  | 

900 

1575 

18.37 

21.00 

23.62 

26.25 

28.87 

3M°  ! 

800 

14.00 

16.33 

18.67 

21.00 

23-33 

25.67 

28.00  ! 

700 

12.25 

14.29 

16.33 

18.37 

20.42 

22.46 

h-5°  : 

600 

10.50 

12.25 

14.00 

15-75 

17.50 

19.25 

21.00  j 

500 

875 

10.21 

11.67 

13.12 

14.58 

16.04 

17.50 ! 

400 

7.00 

8.17 

9-33 

10.50 

11.67 

12.83 

14.00 

300 

S-2S 

6.12 

7.00 

7.87 

8-75 

9.62 

10.50  \ 

200 

3-50 

4.08 

4.67 

S-2S 

5.83 

6.42 

7.00 1 

100 

x75 

2.04 

2-33 

2.62 

2.92 

3-21 

3.50   ! 

90 

*-57 

1.84 

2.10 

2.36 

2.62 

2.89 

315 

80 

1.40 

1.63 

1.87 

2.10 

2-33 

2-S7 

2.80 ; 

7° 

1.22 

J-43 

1.63 

1.84 

2.04 

2.25 

2-45 

60 

1.05 

1.22 

1.40 

i-57 

*75 

1.92 

2.10 

5° 

0.87 

1.02 

1. 17 

1. 31 

1.46 

1.60 

1  75  ! 

40 

0.70 

0.82 

°-93 

1.05 

1.17 

1.28 

1.40 

3° 

0.52 

0.61 

0.70 

0.79 

0.87 

0.96 

1.05 

20 

o-35 

0.41 

0.47 

0.52 

0.58 

0.64 

0.70 

10 

0.17 

0.20 

0.23 

0.26 

0.29 

0.32 

°-35  j 

9 

0.16 

0.18 

0.21 

0.24 

0.26 

0.29 

0.31 

8 

0.14 

0.16 

0.19 

0.21 

0.23 

0.26 

0.28  s 

7 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

6 

0.10 

0.12 

0.14 

0.16 

0.17 

0.19 

0.21 

5 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

0.15 

0.16 

0.17 

4 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

0.14  j 

3 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0. 10 

0.10  1 

2 

0.03 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03  i 
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Q 

i 

INTEREST   AT 

3 

3i 

4 

4i 

5 

5£ 

6 

$ 

$   c. 

$     C. 

$    c. 

$    C. 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

10,000 

175.83 

205.I4 

234-44 

26375 

293.06 

322.36 

351-67 

9,000 

158.25 

184.62 

21 1. 00 

237-37 

263-75 

290.12 

316.50 

8,000 

140.67 

I64. II 

187.56 

2  1  1. 00 

234.44 

257.89 

281.33 

7,000 

123.08 

I43.60 

1 64. 1 1 

184.62 

205.14 

225.65 

246.17 

6,000 

[05.5b 

I23.08 

140.67 

I58.25 

175.83 

193-42 

211.00 

5,000 

87.92 

IO2.57 

117.22 

I3I.87 

146-53 

161. 18 

175.83 

4,000 

7°-33 

82.06 

9378 

IO5.5O 

117.22 

128.94 

I4O.67 

3,000 

5275 

61.54 

7°-33 

79.12 

87-92 

96.71 

IO5.50 

2,000 

35-17 

4I.O3 

46.89 

52.75 

58.61 

64.47 

7°-33 

1,000 

17.58 

20.51 

23-44 

26.37 

29.31 

32.24 

35-17 

900 

15.82 

18.46 

21.10 

23-74 

26.37 

29.01 

3l65 

800 

14.07 

16.4I 

18.76 

21.10 

23-44 

25.79 

28.13 

700 

12.31 

I4.36 

16.41 

18.46 

20.51 

22.57 

24.62 

600 

10.55 

I2.3I 

14.07 

15.82 

17.58 

19-34 

21.10 

500 

8.79 

I0.26 

11.72 

l3-l9 

14.65 

16.12 

17.58 

400 

7-°3 

8.21 

9-38 

10.55 

11.72 

12.89 

14.07 

300 

S-27 

6.15 

7-°3 

7.91 

8.79 

9.6j 

10.55 

200 

3.52 

4.10 

4.69 

5-27 

5.86 

6.45 

7-°3 

100 

1.76 

2.05 

2-34 

2.64 

2.93 

3.22 

3-52 

90 

1.58 

1.85 

2. 11 

2-37 

2.64 

2.90 

3.16 

80 

1.41 

1.64 

1.88 

2. 11 

2-34 

2.58 

2.81 

7° 

1.23 

1.44 

1.64 

1.85 

2.05 

2.26 

2.46. 

60 

1.05 

1.23 

1.41 

1.58 

1.76 

J-93 

2. 11 

5° 

0.88 

l'o* 

1. 17 

1.32 

1.47 

1.61 

176 

40 

0.70 

0.82 

0.94 

1.05 

1. 17 

1.29 

1.41 

3° 

°-53 

O.62 

0.70 

0.79 

0.88 

0.97 

1.05 

20 

°-35 

O.41 

0.47 

o-53 

0.59 

0.64 

0.70 

10 

0.18 

0.2I 

0.23 

0.26 

0.29 

0.32 

°-35 

9 

0.16 

O.I8 

0.21 

0.24 

0.26 

0.29 

0.32 

8 

0.14 

O.I6 

0.19 

0.21 

0.23 

0.26 

0.28 

7 

0.12 

O.I4 

0.16 

0.18 

0.21 

0.23 

0.25 

6 

0.1 1 

O.I2 

0.14 

0.16 

0.18 

0.19 

0.21 

5 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

0.15 

0.16 

0.18 

4 

0.07 

0.08 

0.09 

0.1 1 

0.12 

°-J3 

0.14 

3 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.1 1 

2 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 
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CM 

INTEREST  AT 

3 

3* 

4 

u 

5 

5^ 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$  c. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

10,000 

176.67 

206.11 

235-56 

265.00 

294-44 

323.89 

353-33 

9,000 

159.00 

185.50 

212.00 

238.50 

265.00 

291.50 

318.00 

8,000 

Hl-33 

164.89 

188.44 

212.00 

235.56 

259.11 

282.67 

7,000 

123.67 

144.28 

164.89 

185.50 

206.1 1 

226.72 

247-33 

6,000 

106.00 

123.67 

I4I-33 

159.00 

i76.67 

194-33 

212.00 

5,000 

88.33 

103.06 

117.78 

132.50 

147.22 

161.94 

176.67 

4,000 

70.67 

82.44 

94.22 

106.00 

117.78 

129.56 

Hi-33 

3,000 

53.00 

61.83 

70.67 

79.50 

88.33 

97^7 

106.00 

2,000 

35-33 

41.22 

47.11 

53.00 

58.89 

64.78 

70.67 

1,000 

17.67 

20.61 

23.56 

26.50 

29.44 

32-39 

35-33 

900 

15.90 

18.55 

21.20 

23.85 

26.50 

29.15 

31.80 

800 

14.13 

16.49 

18.84 

21.20 

23.56 

25.91 

28.27 

700 

12.37 

H-43 

16.49 

18.55 

20.61 

22.67 

24-73 

600 

10.60 

12.37 

14.13 

I5.9O 

17.67 

*9-43 

21.20 

500 

8.83 

10.31 

11.78 

I3.25 

14.72 

16.19 

17.67 

400 

7-°7 

8.24 

9.42 

10.60 

11.78 

12.96 

14.13 

300 

5-3° 

6.18 

7-°7 

7-95 

8.83 

9-72 

10.60 

200 

3-53 

4.12 

47 1 

5.30 

5.89 

6.48 

7-°7 

100 

*-77 

2.06 

2.36 

2.65 

2.94 

3-24 

3-53 

90 

i-59 

1.85 

2.12 

2.38 

2.65 

2.91 

3.18 

80 

1.41 

1.65 

1.88 

2.12 

2.36 

2.59 

2.83 

7° 

1.24 

1.44 

1.65 

I.85 

2.06 

2.27 

2.47 

60 

1.06 

1.24 

1.41 

*-S9 

l-77 

1.94 

2.12 

50 

0.88 

1.03 

1. 18 

1.32 

*-47 

1.62 

*77 

40 

0.71 

0.82 

0.94 

1.06 

1. 18 

1.30 

1.41 

3° 

o-53 

0.62 

071 

0.79 

0.88 

0.97 

1.06 

20 

o-35 

0.41 

0.47 

o-53 

0.59 

0.65 

0.71 

10 

0.18 

0.21 

0.24 

0.26 

0.29 

0.32 

°-35 

9 

0.16 

0.19 

0.21 

0.24 

0.26 

0.29 

0.32 

8 

0.14 

0.16 

0.19 

0.21 

0.24 

0.26 

0.28 

7 

0.12 

0.14 

0.16 

0.19 

0.21 

0.23 

0.25 

6 

0.1 1 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.19 

0.21 

5 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

0.15 

0.16 

0.18 

4 

0.07 

0.08 

0.09 

0.1 1 

0.12 

0.13 

0.14 

3 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.1 1 

2 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 
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(J 

< 

3 

53 

a 

INTEREST  AT 

3 

H 

4 

a 

5 

« 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

$    c. 

$   c. 

$   c. 

i  o,ooo 

*77-5o 

207.08 

236.67 

266.25 

295-83 

325-42 

355-oo 

9,000 

*59-75 

186.37 

213.00 

239.62 

266.25 

292.87 

3J9-5o 

8,000 

142.00 

i6s.67 

189.33 

213.00 

236.67 

260.33 

284.00 

7,000 

124.25 

144.96 

16^.67 

186.37 

207.08 

227.79 

248.50 

6,000 

106.50 

124.25 

142.00 

159-75 

l77-S° 

195.25 

213.00 

5,000 

88.75 

I03-54 

118.33 

I33-12 

147.92 

162.71 

177.50 

4,000 

71.00 

82.83 

94.67 

106.50 

118.33 

130.17 

142.00 

3,000 

53-25 

62.12 

71.00 

79*7 

88.75 

97.62 

106.50 

2,000 

35.50 

41.42 

47-33 

53-25 

59-17 

65.08 

71.00 

1,000 

l7-7S 

20.71 

23.67 

26.62 

29.58 

32-54 

35-5° 

900 

15-97 

18.64 

21.30 

23.96 

26.62 

29.29 

3*-95 

800 

14.20 

16.57 

18.93 

21.30 

23-67 

26.03 

28.40 

700 

12.42 

14.50 

16.57 

18.64 

20.71 

22.78 

24.85 

600 

10.65 

12.42 

14.20 

15-97 

*7-75 

19.52 

21.30 

500 

8.87 

10.35 

11.83 

!3-3J 

14.79 

16.27 

l7-7S 

400 

7.10 

8.28 

9-47 

10.65 

11.83 

13.02 

14.20 

300 

5-32 

6.21 

7.10 

7-99 

8.87 

9.76 

10.65 

200 

3-55 

4.14 

4-73 

5-32 

5.92 

6.51 

7.10 

100 

l-77 

2.07 

2-37 

2.66 

2.96 

3-25 

3-55 

90 

1.60 

1.86 

2I3 

2.40 

2.66 

2-93 

3-J9 

80 

1.42 

1.66 

1.89 

2.13 

2-37 

2.60 

2.84 

70 

1.24 

i-45 

1.66 

1.86 

2.07 

2.28 

2.48 

60 

1.06 

1.24 

1.42 

1.60 

l-77 

1.95 

2.13 

50 

0.89 

1.04 

1. 18 

i-33 

1.48 

1.63 

l-77 

40 

0.71 

0.83 

0.95 

1.06 

1.18 

1.30 

1.42 

3° 

0.53 

0.62 

0.71 

0.80 

0.89 

0.98 

1.06 

20 

0-35 

0.41 

0.47 

o-53 

0.59 

0.65 

0.71 

10 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

o.33 

o-35 

9 

0.16 

0.19 

0.21 

0.24 

0.27 

0.29 

0.32 

8 

0.14 

0.17 

0.19 

0.21 

0.24 

0.26 

0.28 

7 

0.12 

0.14 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

0.25 

6 

O.II 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.21 

5 

0.09 

O.IO 

0.12 

0.13 

0.15 

0.16 

0.18 

4 

0.07 

0.08 

0.09 

O.II 

0.12 

0.13 

0.14 

3 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

O.IO 

O.II 

2 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 
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215  Days. 


PRINCIPAL.    I 

INTEREST   AT 

3 

3i 

4 

H 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$    C. 

$   c. 

%   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

10,000 

179.17 

2O9.O3 

238.89 

268.75 

298.61 

328.47 

358.33 

9,000 

161.25 

188.12 

215.00 

241.87 

268.75 

295.62 

322.50 

8,000 

H3-33 

167.22 

191. 1 1 

215.OO  J238.89 

262.78 

286.67 

7,000 

125.42 

I46.32 

167.22 

188.12   '209.03 

229.93 

250.83 

6,000 

107.50 

I25.42 

H3-33 

161.25     179.17 

197.08 

215.00 

5,000 

89.58 

IO4.5I 

119.44 

J34-37  |I49-3I 

164.24 

179.17 

4,000 

71.67 

83.61 

95.56 

107.50 

119.44 

I31-39 

H3-33 

3,000 

53-75 

62.7I 

71.67 

80.62 

89.58 

98.54 

107.50 

2,000 

35-83 

4I.8l 

4778 

53-75 

59-72 

65.69 

71.67 

1,000 

17.92 

2O.9O 

23.89 

26.87 

29.86 

32.85 

35-83 

900 

16.12 

l8.8l 

21.50 

24.19 

26.87 

29.56 

32.25 

800 

H-33 

l672 

19.11 

21.50 

23.89 

26.28 

28.67 

7OO 

12.54 

I4.63 

16.72 

18.81 

20.90 

22.99 

25.08 

600 

10.75 

I2.54 

H-33 

16. 1  2 

17.92 

19.71 

21.50 

5OO 

8.96 

IO.45 

11.94 

x3-44 

H-93 

16.42 

17.92 

4OO 

7.17 

8.36 

9.56 

10.75 

11.94 

^•H 

H-33 

3OO 

5-37 

6.27 

7.17 

8.06 

8.96 

9.85 

10.75 

200 

3.58 

4.18 

4.78 

5-37 

5-97 

6.57 

7-*7 

100 

1.79 

2.O9 

2-39 

2.69 

2.99 

3.28 

3-58 

90 

1. 61 

1.88 

2.15 

2.42 

2.69 

2.96 

3.22 

80 

i-43 

1.67 

1.91 

2.15 

2-39 

2.63 

2.87 

7° 

1.25 

1.46 

1.67 

1.88 

2.09 

2.30 

2.51 

60 

1.07 

1.25 

i-43 

1. 61 

1.79 

1.97 

2.15 

5° 

0.90 

1.05 

1. 19 

i-34 

1.49 

1.64 

l-79 

40 

0.72 

0.84 

0.96 

1.07 

1. 19 

i-3' 

*-43 

3° 

0.54 

0.63 

0.72 

0.81 

0.90 

0.99 

1.07 

20 

0.36 

0.42 

0.48 

0.54 

0.60 

0.66 

0.72 

10 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27       0.30 

°-33 

0.36 

9 

0.16 

0.19 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

0.32 

8 

0.14 

0.17 

0.19 

0.21 

0.24 

0.26 

0.29 

7 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

0.25 

6 

0.1 1 

°-l3 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.21 

5 

0.09 

0.10 

0.12 

0-!3 

0.15 

0.16 

0.18 

4 

0.07 

0.08 

0.10 

0.1 1 

0.12 

ai3 

0.14 

3 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.1 1 

2 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

216  Days. 


- 
< 
- 

a 
g 

3 

INTEREST   AT 

3 

3i 

4 

« 

5 

5* 

6 

$ 

$  c. 

f    c. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

10,000 

180.00 

210.00 

240.00 

270.OO 

300.00 

330.CO 

360.00 

9,000 

162.00 

189.00 

216.00 

243.OO 

270.00 

297.00 

324.00  ; 

8,000 

J  44. 00 

168.00 

192.00 

216.OO 

240.00 

264.00 

288.00  | 

7,000 

126.00 

147.00 

168.00 

189.OO 

210.00 

231.00 

252.00 

6,000 

108.00 

126.00 

144.00 

162.OO 

1  80.00 

198.00 

216.00  j 

5,000 

90.00 

105.00 

120.00 

I35.OO 

150.00 

165.00 

180.00 

4,000 

72.00 

84.00 

96.00 

I08.OO 

120.00 

13  2.00 

144.00 

3,000 

54.00 

63.00 

72.00 

81.OO 

90.00 

99.00 

108.00 

2,000 

36.00 

42.00 

48.00 

54.OO 

60.00 

66.00 

72.00 

1,000 

18.00 

21.00 

24.00 

27.OO 

30.00 

33-°° 

36.00 

900 

16.20 

18.90 

21.60 

24.30 

27.00 

29.70 

32.40 

800 

14.40 

16.80 

19.20 

2I.6o 

24.00 

26.40 

28.80 

700 

12.60 

14.70 

16.80 

18.90 

21.00 

23.10 

;  -   :  : 

600 

10.80 

12.60 

14.40 

16.20 

18.OO 

19.80 

21.60 

500 

9.00 

10.50 

12.00 

I3-50 

I5.OO 

16.50 

18.00 

400 

7.20 

8.40 

9.60 

IO.80 

I2.00 

1 3.2c 

14.40 

300 

5.40 

6.30 

7.20 

8.10 

9.OO 

9.90 

10.80 

200 

3.60 

4.20 

4.80 

5.40 

6.00 

6.60 

-  :: 

100 

1.80 

2.10 

2.40 

2.70 

3.OO 

3.30 

3.60 

90 

1.62 

I.89 

2.16 

2.43 

2.7O 

2.97 

3-24 

80 

1.44 

1.68 

1.92 

2.16 

2.4O 

2.64 

2.88 

7° 

1.26 

*-47 

1.68 

1.89 

2.10 

2.31 

:   ;: 

60 

1.08 

1.26 

1.44 

1.62 

1.80 

1.98 

2.16 

5° 

0.9c 

1.05 

1.20 

J-35 

I.50 

1.65 

I.80 

40 

0.72 

0.84 

0.96 

1.08 

1.20 

1.32 

1.44 

3° 

0.54 

0.63 

0.72 

0.81 

O.90 

0.99 

1.08 

20 

0.36 

0.42 

0.48 

0.54 

O.60 

0.66 

0.72 

10 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

°-33 

0.36 

9 

0.16 

0.19 

0.22 

0.24 

"•-" 

0.30 

'    ':- 

8 

0.14 

0.17 

0.19 

0.22 

O.24 

0.26 

0.29 

7 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.2I 

0.23 

0.25 

6 

O.I  I 

0.13 

0.14 

0.16 

O.I8 

0.20 

:   : : 

5 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

O.I5 

0.16 

0.18 

4 

0.07 

0.08 

0.10 

0.1 1 

0.12 

0.13 

0.14 

3 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

O.O9 

0.10 

0.1 1 

2 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

O.06 

1 

O.O- 

: .: : 

0.02  | 

0.03 

O.O3 

-  .  _ 
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1 

INTEREST  AT 

3 

3i 

4 

4i 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$  c. 

$   c. 

$    c. 

1 0,000 

180.83 

210.97 

241. II 

271.25 

3OI-39 

331-53 

361.67 

9,000 

162.75 

189.87 

217.00 

244.12 

271.25 

298.37 

325-5° 

8,ooo 

144.67 

168.78 

192.89 

217.00 

241. 11 

265.22 

289-33 

7,000 

126.58 

147.68 

168.78 

189.87 

210.97 

232.07 

253-!7 

6,ooo 

108.50 

126.58 

144.67 

162.75 

180.83 

198.92 

217.00 

5,000 

90.42 

105.49 

120.56 

135.62 

150.69 

16^.76 

180.83 

4,000 

72-33 

84-39 

96.44 

108.50 

120.56 

132.61 

144.67 

3,000 

54-25 

63.29 

72-33 

81.37 

90.42 

99.46 

108.50 

2,000 

36.17 

42.19 

48.22 

54-25 

60.28 

66.31 

72-33 

1,000 

18.08 

21.10 

24.11 

27.12 

30.14 

33-J5 

36-!7 

900 

16.27 

18.99 

21.70 

24.41 

27.12 

29.84 

32-55 

800 

14.47 

16.88 

19.29 

21.70 

24.11 

26.52 

28.93 

7OO 

12.66 

H-77 

16.88 

18.99 

21.10 

23.21 

25-32 

600 

10.85 

12.66 

H-47 

16.27 

18.08 

19  89 

21.70 

500 

9.04 

10.55 

12.06 

13.56 

15.07 

16.58 

18.08 

4OO 

7-23 

8.44 

9.64 

10.85 

12.06 

13.26 

H-47 

3OO 

5.42 

6-33 

7-23 

8.14 

9.04 

9-95 

10.85 

200 

3.62 

4.22 

4.82 

5.42 

6.03 

6.63 

7-23 

IOO 

1.81 

2. 11 

2.41 

2.71 

3.01 

3-32 

3.62 

90 

1.63 

1.90 

2.17 

2.44 

2.71 

2.98 

3-25 

80 

1.45 

1.69 

1-93 

2.17 

2.41 

2.65 

2.89 

7° 

1.27 

1.48 

1.69 

1.90 

2. 11 

2-32 

2-53 

60 

1.08 

1.27 

i-45 

1.63 

1. 81 

1.99 

2.17 

5° 

0.90 

1.05 

1. 21 

1.36 

1.51 

1.66 

1.81 

40 

0.72 

0.84 

O.96 

1.08 

1. 21 

1  33 

1.45 

3° 

0.54 

0.63 

O.72 

0.81 

0.90 

0.99 

1.08 

20 

0.36 

0.42 

O.48 

0.54 

0.60 

0.66 

0.72 

10 

0.18 

0.21 

O.24 

0.27 

0.30 

°-33 

0.36 

9 

0.16 

0.19 

0.22 

0.24 

0.27 

0.30 

o.33 

8 

0.14 

0.17 

O.I9 

0.22 

0.24 

0.27 

0.29 

7 

6*3 

0.15 

O.I7 

0.19 

0.21 

0.23 

0.25 

6 

0.11 

0.13 

O.I4 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

5 

0.09 

0.1 1 

O.I2 

0.14 

0.15 

0.17 

0.18 

4 

0.07 

0.08 

O.IO 

0.1 1 

0.12 

°-l3 

0.14 

3 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.1 1 

2 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 
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< 

M 
O 

K 

04 

INTEREST   AT 

3 

31 

4 

H 

5 

5i 

6 

S 

$   c. 

$    c. 

$    c. 

$   c. 

$    c. 

$    c. 

$   c. 

IOjOOO 

181.67 

211.94 

242.22 

272.50 

302.78 

333-°6 

363-33 

9,000 

163.50 

190.75 

218.00 

245.25 

272.50 

299-75 

327.00 

8,000 

H5-33 

169.56 

193.78 

218.OO 

242.22 

266.44 

290.67 

7,000 

127.17 

148.36 

169.56 

190.75 

211.94 

233.14 

254-33 

6,000 

109.00 

127.17 

145-33 

163.50 

181.67 

199.83 

218.00 

5,000 

90.83 

105.97 

121. II 

136.25 

!5i-39 

166.53 

181.67 

4,000 

72.67 

84.78 

96.89 

109.00 

121. 11 

I33-22 

H5-33 

3,000 

54-5o 

63.58 

72.67 

81.75 

90.83 

99.92 

109.00 

2,000 

36-33 

42-39 

48.44 

54-5° 

60.56 

66.61 

72.67 

1,000 

18.17 

21.19 

24.22 

27.25 

30.28 

33-31 

36-33 

900 

16.35 

19.07 

2I.80 

24.52 

27.25 

29.97 

32.70 

800 

14-53 

16.96 

19.38 

21.80 

24.22 

26.64 

29.07 

700 

12.72 

14.84 

16.96 

19.07 

21.19 

23.31 

25-43 

600 

10.90 

12.72 

H-53 

i6-35 

18.17 

19.98 

21.80 

500 

9.08 

10.60 

12. 11 

13.62 

15.14 

16.65 

18.17 

400 

7-27 

8.48 

9.69 

10.90 

12. 11 

13.32 

H-53 

300 

5-45 

6.36 

7-27 

8.17 

9.08 

9.99 

10.90 

200 

3.63 

4.24 

4.84 

5-45 

6.06 

6.66 

7-27 

100 

1.82 

2.12 

2.42 

2.72 

303 

3-33 

3.63 

90 

1.63 

1.91 

2.18 

2.45 

272 

3.00 

3-27 

80 

i-45 

1.70 

1.94 

2.18 

2.42 

2.66 

2.91 

7° 

1.27 

1.48 

1.70 

1.91 

2.12 

2-33 

2.54 

60 

1.09 

1.27 

i-45 

1.63 

1.82 

2.00 

2.18 

5° 

0.91 

1.06 

1. 21 

1.36 

1. 51 

1.67 

1.82 

40 

°-73 

0.85 

0.97 

1.09 

1. 21 

*-33 

1.45 

3° 

0.54 

0.64 

°-73 

0.82 

0.91 

1. 00 

1.09 

20 

0.36 

0.42 

0.48 

0.54 

0.61 

0.67 

o-73 

10 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

°-33 

0.36 

9 

0.16 

0.19 

0.22 

0.25 

0.27 

0.30 

°-33 

8 

0.15 

0.17 

0.19 

0.22 

0.24 

0.27 

0.29 

7 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

0.25 

6 

0.1 1 

0.13 

0.15 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

5 

0.09 

0.1 1 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

0.18 

4 

0.07 

0.08 

0.10 

0.1 1 

0.12 

0.13 

0.15 

3 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0. 10 

0.1 1 

2 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

219  Days. 


INTEREST  AT 

3 

Si 

4 

4i 

5 

§* 

6 

$ 

S   c. 

$    c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

J  $   c. 

$   c. 

10,000 

182.50 

212.92 

243-33 

27375 

304-17 

334-58 

365.00 

9,000 

164,25 

I9I.62 

219.00 

246.37 

27375 

301.12 

328.50 

8,000 

146.00 

i7°-33 

194.67 

2I9.OO 

243-33 

267.67 

292.00 

7,000 

I2775 

149.04 

J7°-33 

I9I.62 

212.92 

234.21 

255-50 

6,000 

109.50 

127-75 

146.00 

164.25 

182.50 

200.75 

219.00 

5,000 

91.25 

106.46 

121.67 

I36.87 

152.08 

167.29 

182.50 

4,000 

73.00 

85.17 

97-33 

IO9.5O 

121.67 

I33-83 

146.00 

3,000 

54-75 

63.87 

73.00 

82.12 

91.25 

100.37 

109.50 

2,000 

36.50 

42.58 

48.67 

54-75 

60.83 

66.92 

73.00 

1,000 

18.25 

21.29 

24-33 

27-37 

30.42 

33-46 

36.50 

900 

16.42 

19.16 

21.90 

24.64 

27-37 

30.11 

32.85 

800 

14.60 

!7-°3 

19-47 

21.90 

24-33 

26.77 

29.20 

700 

12.77 

14.90 

i7-°3 

19.16 

21.29 

23-42 

25-55 

600 

10.95 

12.77 

14.60 

16.42 

18.25 

20.07 

21.90 

500 

9.12 

10.65 

12.17 

13.69 

15.21 

16.73 

18.25 

400 

7-3° 

8.52 

9-73 

10.95 

12.17 

I3-38 

14.60 

300 

5-47 

6-39 

7-3° 

8.21 

9.12 

10.04 

10.95 

200 

3-65 

4.26 

4.87 

5-47 

6.08 

6.69 

7.30 

100 

1.82 

2.13 

2-43 

2.74 

3-°4 

3-35 

3-65 

90 

1.64 

1.92 

2.19 

2.46 

2-74 

3-QI 

3.28 

80 

1.46 

1.70 

1.95 

2.19 

2.43 

2.68 

2.92 

7° 

1.28 

1.49 

1.70 

1.92 

2.13 

2-34 

2.55 

60 

1.09 

1.28 

1.46 

1.64 

1.82 

2.01 

2.19 

50 

0.91 

1.06 

1.22 

i-37 

1.52 

1.67 

1.82 

40 

o-73 

0.85 

0.97 

1.09 

1.22 

i*34 

1.46 

3° 

0.55 

0.64 

°-73 

0.82 

0.91 

1. 00 

1.09 

20 

0.36 

o-43 

0.49 

0.55 

0.61 

0.67 

°73 

10 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

°-33 

0.36 

9 

0.16 

0.19 

0.22 

0.25 

0.27 

0.30 

°-33 

8 

0.15 

0.17 

0.19 

0.22 

0.24 

0.27 

0.29 

7 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

0.26 

6 

0.1 1 

0.13 

0.15 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

5 

0.09 

0.11 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

0.18 

4 

0.07 

0.09 

0.10 

0.1 1 

0.12 

0.13 

0.15 

3 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.1 1 

2 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

220  Days. 


1 

1 

INTEREST  AT 

3 

8* 

4 

4i 

5 

5* 

6 

$ 

$  c. 

$    C. 

$   c. 

$    C. 

$   c. 

$  c. 

8  c. 

I  o,ooo 

183.33 

2I3.89 

244.44 

275.OO 

305-56 

336.11 

366.67 

9,000 

165.00 

I92.5O 

220.00 

247.50 

275.00 

302.50 

330.00 

8,ooo 

146.67 

I7I. II 

195.56 

220.00 

244.44 

268.89 

293-33 

7,000 

128.33 

14972 

171. II 

I92.50 

213.89 

235.28 

256.67 

6,ooo 

1 10.00 

I28.33 

146.67 

165.OO 

183.53 

201.67 

220.00 

5,000 

91.67 

IO6.94 

122.22 

I37-5o 

152.78 

168.06 

183.33 

4,000 

73-33 

85.56 

9778 

110.00 

122.22 

1 34-44 

146.67 

3,000 

55.00 

64.I7 

73-33 

82.50 

9I.67 

100.83 

1 10.00 

2,000 

36.67 

42.78 

48.89 

55.00 

6l. II 

67.22 

73-33 

1,000 

18.33 

2I.39 

24.44 

27.50 

3O.56 

33-6i 

36.67 

900 

16.50 

19.25 

22.00 

24-75 

27.50 

30.25 

33-°° 

800 

14.67 

i7.II 

19.56 

22.00 

24.44 

26.89 

29-33 

700 

12.83 

H-97 

17.11 

19.25 

2I-39 

23o3 

25.67 

600 

11.00 

12.83 

14.67 

16.50 

18.33 

20.17 

22.00 

500 

9-*7 

10.69 

12.22 

I3-75 

15.28 

16.81 

18.33 

400 

7-33 

8.56 

9.78 

11.00 

12.22 

J3-44 

14.67 

300 

5-5° 

6.42 

7-33 

8.25 

9.17 

10.08 

1 1. 00 

200 

3.67 

4.28 

4.89 

5.50 

6.11 

6.72 

7-33 

100 

1.83 

2.14 

2.44 

2-7S 

3.06 

336 

3.67 

90 

1.65 

1.92 

2.20 

2-47 

2-7S 

3.02 

3-3° 

80 

1.47 

1.71 

1.96 

2.20 

2.44 

2.69 

2-93 

7° 

1.28 

1.50 

1.71 

1.92 

2.14 

2-35 

2-S7 

60 

1.10 

1.28 

i-47 

1.65 

1.83 

2.02 

2.20 

5° 

0.92 

1.07 

1.22 

1.37 

M3 

1.68 

1.83 

40 

°-73 

0.86 

0.98 

1. 10 

1.22 

J-34 

M7 

30 

0.55 

0.64 

o-73 

0.82 

0.92 

1.01 

1. 10 

20 

0.37 

0-43 

0.49 

o.55 

0.61 

0.67 

°-73 

10 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.31 

°-34 

°-37 

9 

0.16 

0.19 

0.22 

0.25 

0.27 

0.30 

o-33 

8 

0.15 

0.17 

0.20 

0.22 

0.24 

0.27 

0.29 

7 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.24 

0.26 

6 

0.1 1 

0.13 

0.15 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

5 

0.09 

0.1 1 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

0.18 

4 

0.07 

0.09 

0.10 

0.1 1 

0.12 

0.13 

0.15 

3 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.1 1 

2 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

221  Days. 


< 

s 

Ph 

INTEREST  AT 

3 

3* 

4 

H 

5 

6* 

6 

$ 

$    c. 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

I0,000 

184.17 

214.86 

245.56 

276.25 

306.94 

337-^4 

368.33 

9,000 

165.75 

J93-37 

221.00 

248.62 

276.25 

303-87 

33!-5° 

8,000 

H7-33 

171.89 

196.44 

2  2I.OO 

245.56 

270.II 

294.67 

7,000 

128.92 

150.40 

171.89 

T93-37 

214.86 

236-35 

257-83 

6,000 

110.50 

128.92 

H7-33 

l6S-7S 

184.17 

202.58 

221.00 

5,000 

92.08 

io7-43 

122.78 

138.12 

J53-47 

168.82 

184.17 

4,000 

73-67 

85.94 

98.22 

110.50 

122.78 

135.06 

H7-33 

3,000 

55-25 

64.46 

73-^7 

82.87 

92.08 

101.29 

110.50 

2,000 

36.83 

42.97 

49.11 

55-25 

61.39 

67-53 

73-67 

1,000 

18.42 

21.49 

24.56 

27.62 

30.69 

33-76 

36.83 

900 

16.57 

*9-34 

22.10 

24.86 

27.62 

3°-39 

33-!5 

800 

H-73 

17.19 

19.64 

22.10 

24.56 

27.01 

29-47 

700 

12.89 

15.04 

17.19 

J9-34 

21.49 

23-63 

25.78 

600 

11.05 

12.89 

H-73 

16.57 

18.42 

20.26 

22.10 

500 

9.21 

10.74 

12.28 

13.81 

15-35 

16.88 

18.42 

400 

7-37 

8.59 

9.82 

11.05 

12.28 

x3-5i 

H-73 

300 

5.52 

6.45 

7-37 

8.29 

9.21 

10.13 

11.05 

200 

3.68 

4-3° 

4.91 

5-52 

6.14 

6.7S 

7'H 

100 

1.84 

2.15 

2.46 

2.76 

3-°7 

3-38 

3.68 

90 

i.66 

1.93 

2.21 

2.49 

2.76 

3-°4 

3-31 

80 

i-47 

1.72 

1.96 

2.21 

2.46 

2. JO 

2.95 

7° 

1.29 

1.50 

1.72 

i-93 

2.15 

2.36 

2.58 

60 

1. 10 

1.29 

x-47 

1.66 

1.84 

2.03 

2.21 

5° 

0.92 

1.07 

1-23 

1.38 

!-53 

1.69 

1.84 

40 

0.74 

0.86 

0.98 

1. 10 

1.23 

i-35 

M7 

3° 

°-55 

0.64 

0.74 

0.83 

0.92 

I.OI 

1. 10 

20 

o-37 

o-43 

0.49 

o.55 

0.61 

0.68 

0.74 

10 

0.18 

0.21 

0.25 

0.28 

0.31 

o-34 

0.37 

9 

0.17 

0.19 

0.22 

0.25 

0.28 

0.30 

°-33 

8 

0.15 

0.17 

0.20 

0.22 

0.25 

0.27 

0.29 

7 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.24 

0.26 

6 

0.1 1 

OI3 

0.15 

0.17 

0.18 

0.20 

0.22 

5 

0.09 

0.1 1 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

0.18 

4 

0.07 

0.09 

0.10 

0.1 1 

0.12 

0.14 

0.15 

3 

0.06 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.1 1 

2 

0.04 

0.04 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

12 


222  Days. 


■4 

s 

INTEREST   AT 

3 

3i 

4 

a 

5 

bh 

6 

$ 

$   c. 

$    c. 

$   c 

$    c. 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

10,000 

185.00 

215.83 

246.67 

277-5° 

3o8-33 

339-17 

370.00 

9,000 

166.50 

194.25 

222.00 

219-75 

277-5° 

305.25 

333-00 

8,ooo 

148.00 

172.67 

*97-33 

222.00 

z\6.6-j 

27i-33 

296.00 

7,000 

129.50 

151.08 

172.67 

194.25 

215.83 

237-42 

259.00 

6,ooo 

1 1 1. 00 

129.50 

148.00 

166.50 

185.00 

203.50 

222.00 

5,000 

92.50 

107.92 

I23-33 

138.75 

!54-i7 

169.58 

185.00 

4,000 

74.00 

86.33 

98.67 

in. 00 

I23-33 

I35-^7 

148.00 

3,000 

55-50 

6475 

74.00 

83.25 

92.50 

101.75 

I  I  I. CO 

2,000 

37.00 

43-:7 

49-33 

55-5° 

61.67 

67.83 

74.00 

1,000 

18.50 

21.58 

24.67 

2775 

30.83 

33-92 

37.00 

900 

16.65 

19.42 

22.20 

24.97 

2775 

30.52 

33-3° 

800 

14.80 

17.27 

19-73 

22.20 

24.67 

27.13 

29.60 

700 

12.95 

15.11 

17.27 

19.42 

21.58 

23-74 

25.90 

600 

II. 10 

12.95 

14.80 

16.65 

18.50 

2°-35 

22.20 

500 

9.25 

10.79 

12.33 

13.87 

15.42 

16.96 

18.50 

400 

7.40 

8.63 

9.87 

11. 10 

I2-33 

13-57 

14.80 

300 

5-55 

6.47 

7.40 

8.32 

9.25 

10.17 

1 1. 10 

200 

37° 

4-32 

4-93 

5-55 

6.17 

6.78 

7.40 

IOO 

1.85 

2.16 

2-47 

2-77 

3.08 

3-39 

3-7° 

90 

1.66 

1.94 

2.22 

2. So 

2-77 

3-°5 

3-33 

80 

1.48 

■73 

i-97 

2.22 

2-47 

2.71 

2.96 

7° 

1.29 

1. 51 

i-73 

1.94 

2.16 

2-37 

2.59 

60 

1.1 1 

1.29 

1.48 

1.66 

1.85 

2.03 

2.22 

5° 

0.92 

1.08 

1.23 

i-39 

i-54 

1.70 

1.8? 

40 

°74 

0.86 

0.99 

1. 11 

*-23 

1.36 

1.48 

3° 

°-55 

0.65 

0.74 

0.83 

0.92 

1.02 

1.1 1 

20 

°-37 

o-43 

0.49 

o-55 

0.62 

0.68 

0.74 

10 

0.18 

0.22 

0.25 

0.28 

0.31 

0.34 

°-37 

9 

0.17 

0.19 

0.22 

0.25 

0.28 

0.31 

°-33 

8 

0.15 

0.17 

0.20 

0.22 

0.25 

0.27 

0.30 

7 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.22 

0.24 

0.26 

6 

0.1 1 

0.13 

0.15 

0.17 

0.18 

0.20 

0.22 

5 

0.09 

0.1 1 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

0.18 

4 

0.07 

0.09 

0.10 

0.1 1 

0.12 

0.14 

0.15 

3 

0.06 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.1 1 

2 

0.04 

0.04 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

0.07 

1 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

223  Days. 


h3 
O 
ft 

INTEREST   AT 

3 

Si 

4 

H 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$  c. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

10,000 

185.83 

216.81 

247.78 

278.75 

309.72 

340.69 

37T-67 

9,000 

167.25 

195.12 

223.00 

250.87 

278.75 

306.62 

334-5° 

8,000 

148.67 

17344 

198.22 

223.00 

247.78 

272.56 

297-33 

7,000 

130.08 

151.76 

*73-44 

195.12 

216.81 

238.49 

260.17 

6,000 

III. 50 

130.08 

148.67 

167.25 

185.83 

204.42 

223.00 

5,000 

92.92 

108.40 

123.89 

*39-37 

154.86 

I7°-35 

185.83 

4,000 

74-33 

86.72 

99.11 

in. 50 

123.89 

136.28 

148.67 

3,000 

55-75 

65.04 

74-33 

83.62 

92.92 

102.21 

in. 50 

2,000 

37-*7 

43-36 

49.56 

55-75 

61.94 

68.14 

74-33 

1,000 

18.58 

21.68 

24.78 

27.87 

3°-97 

34-07 

37-*7 

900 

16.72 

19.51 

22.30 

25.09 

27.87 

30.66 

33-45 

800 

14.87 

!7-34 

19.82 

22.30 

24.78 

27.26 

29-73 

7OO 

13.01 

15.18 

17-34 

19.51 

21.68 

23.85 

26.02 

60O 

11. 15 

13.01 

14.87 

16.72 

18.58 

20.44 

22.30 

5OO 

9.29 

10.84 

12.39 

13-94 

15.49 

i7-°3 

18.58 

4OO 

7-43 

8.67 

9.91 

11. 15 

12.39 

13.63 

14.87 

3OO 

5-57 

6.50 

7-43 

8.36 

9.29 

10.22 

11. 15 

200 

3-72 

4-34 

4.96 

5-57 

6.19 

6.81 

7-43 

IOO 

1.86 

2.17 

2.48 

2.79 

3.10 

3-4i 

3-72 

90 

1.67 

1.95 

2.23 

2.51 

2.79 

3-°7 

3-34 

80 

1.49 

W3 

1.98 

2-23 

2.48 

2-73 

2.97 

7° 

1.30 

1.52 

i-73 

1.95 

2.17 

2.38 
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195-83 

4,000 

78-33 

9!-39 

104.44 

117.50 

130.56 

143.61 

iS6.67 

3,000 

58.75 

68.54 

78.33 

88.12 
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35-90 

39-17 

900 
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11.75 

200 
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7.83 

100 
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PRINCIPAL.  1 

1 

INTEREST   AT 

3 

3* 

4 

a 

5 

6i 

6 

1 

S   c. 

$    c. 

S   c. 

S   c. 

S   c. 

$   c. 

S    c. 

10,000 

198.33 

231.39 

264.44 

297.50 

33°-56 

363.61 

396.67 

9,000 

178.50 

208.25 

238.00 

z67.7S 

297.50 

327-25 

357-°° 

8,ooo 

158.67 

185. II 

211.56 

238.00 

264.44 

290.89 

3*7-33 

7,000 

138.83 

161.97 

.85.11 

208.25 

23r-39 

254-53 

277.67 

6,ooo 

119.00 

138.83 

158.67 

178.50 

198.33 

218.17 

238.00 

5,000 

99.17 

115.69 

132.22 

148.75 

165.28 

181. 81 

J98-33 

4,000 

79-33 

92.56 

105.78 

119.00 

132.22 

H5-44 

158.67 

3,000 

59-5° 

69.42 

79-33 

89.25 

99.17 

109.08 

119.00 

2,000 

39-^7 

46.28 

52.89 

59.50 

66.11 

72.72 

79-33 

1,000 

19.83 

23.14 

26.44 

29-7S 

33-°6 

36.36 

39-67 

900 

17.85 

20.82 

23.80 

26.77 

29-75 

32.72 

35-7° 
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21.16 

23.80 

26.44 
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13.88 

16.20 
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20.82 

23.14 

25-45 

27-77 

600 

11.90 

13.88 

15.87 

17.85 

19.83 

21.82 

23.80 

500 

9.92 

11.57 

13.22 

14.87 

16.53 

18.18 

19.83 

400 

7-93 

9.26 

10.58 

11.90 

13.22 

H-541 

15.87 

300 

5-95 

6.94 

7-93 

8.92 

9.92 

10.91 

11.90 
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4-63 
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7-93 
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1.98 

2.31 

2.64 
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3-97 
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232.36 
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179.25 

209.12 

239.00 
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8,000 

*59-33 
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237-33 

267.00 

296.67 

326.33 

356.00 

7,000 

l'SS-7S 

181. 71 

207.67 

233-62 

259.58 

285.54 

311.50 

6,000 

I33-5o 

15575 

178.00 

200.25 

222.50 

244-75 

267.00 

5,000 

in. 25 

129.79 

148.33 

166.87 

185.42 

203.96 

222.50 

4,000 

89.00 

103.83 

118.67 

i33-5o 

H8.33 

163.17 

178.00 

3,000 

66.75 

77-87 

89.00 

100.12 

in. 25 

122.37 

J33-5o 

2,000 

44.50 

51  92 

59-33 

66.75 

74-17 

81.58 

89.00 

1,000 

22.25 

25.96 

29.67 

33-37 

37.08 

40.79 

44.50 

900 

20.02 

*3-36 

26.70 

30.04 

33-37 

36.71 

40.05 

800 

17.80 

20.77 

23-73 

26.70 

29.67 

32.63 

35-6° 

700 

*5-57 

18.17 

20.77 

23-36 

25.96 

28.55 

31.15 

600 

T3-35 

15-57 

17.80 

20.02 

22.25 

24.47 

26.70 

500 

11. 12 

12.98 

14.83 

16.69 

18.54 

20.40 

22.25 

400 

8.90 

10.38 

11.87 

*3-35 

14-83 

16.32 

17.80 

300 

6.6j 

7-79 

8.90 

10.01 

11. 12 

12.24 

J3-35 

200 

4-45 

5.19 

5-93 

6.67 

7.42 

8.16 

8.90 

100 

2.22- 

2.60 

2-97 

3-34 

371 

4.08 

4-45 

90 

2.00 

Z'H 

2.67 

3.00 

3-34 

3-67 

4.00 

80 

I78 

2.08 

2-37 

2.67 

2.97 

3.26 

3.56 

7° 

I.56 

1.82 

2.08 

2-34 

2.60 

2.86 

3-n 

60 

i-33 

1.56 

i.78 

2.00 

2.22 

2-45 

2.67 

5° 

1. 11 

!-3° 

1.48 

1.67 

1.85 

2.04 

2.22 

40 

0.89 

1.04 

1. 19 

I-33 

1.48 

1.63 

1.78 

3° 

0.67 

0.78 

0.89 

1. 00 

1. 11 

1.22 

i-33 

20 

0.44 

0.52 

0.59 

0.67 

0.74 

0.82 

0.89 

10 

0.22 

0.26 

0.30 

o-33 

o-37 

0.41 

0.44 

9 

0.20 

0.23 

0.27 

0.30 

°-33 

°-37 

0.40 

8 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

o-33 

0.36 

7 

0.16 

0.18 

0.21 

0.23 

0.26 

0.29 

0-31 

6 

°-J3 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

0.27 

5 

0.1 1 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.20 

0.22 

4 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

0.15 

0.16 

0.18 

3 

0.07 

0.08 

0.09 

O.IO 

0.1 1 

0.12 

0.13 

2 

0.04 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

0.08 

0.09 

1 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04 

268  Days. 


1 

5 

g 

INTEREST  AT 

3 

34 

4 

4* 

5 

H 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

io,ooo 

223-33 

260.56 

297.78 

335-oo 

372.22 

409.44 

446.67 

9,000 

201.00 

234-5o 

268.00 

301.50 

335-oo 

368.50 

402.00 

8,ooo 

178.67 

208.44 

238.22 

268.00 

297.78 

327-56 

357-33 

7,000 

156.33 

182.39 

208.44 

234-5o 

260.56 

286.61 

312.67 

6,ooo 

134.00 

156.33 

I78.67 

201.00 

223-33 

245.67 

268.00 

5,000 

111.67 

130.28 

I48.89 

167.50 

186.11 

204.72 

223-33 

4,000 

89.33 

104.22 

II9. II 

134.00 

148.89 

163.78 

178.67 

3,000 

67.00 

78.17 

89.33 

100.50 

in. 67 

122.83 

134.00 

2,000 

44.67 

52.11 

59-56 

67.00 

74-44 

81.89 

89-33 

1,000 

22-33 

26.06 

29.78 

33-50 

37-22 

40.94 

44.67 

900 

20.1c 

23-45 

26.80 

30.15 

33-5o 

36.85 

40.20 

800 

17.87 

20.84 

23.82 

26.80 

29.78 

32-76 

35-73 

700 

15.63 

18.24 

2O.84 

23-45 

26.06 

28.66 

3J-27 

600 

13.40 

15.63 

I7.87 

20.10 

22-33 

24-57 

26.80 

500 

11. 17 

J3-03 

I4.89 

16.75 

18.61 

20.47 

22.35 

4OO 

8-93 

10.42 

II.9I 

13.40 

14.89 

16.38 

17.87  I 

300 

6.70 

7.82 

8.93 

10.05 

11. 17 

12.28 

»3-4o  ! 

200 

447 

5.21 

5.96 

6.70 

7-44 

8.19 

8-93 

100 

2.23 

2.61 

2.98 

3-35 

3-72 

4.09 

4-47 

90 

2.01 

2-34 

2.68 

3.01 

3-35 

3.68 

4.02 

80 

1.79 

2.08 

2.38 

2.68 

2.98 

3.28 

3-57 

7° 

1.56 

1.82 

2.08 

2-34 

2.61 

2.87 

3-r3 

60 

'•34 

1.56 

l-79 

2.01 

2.23 

2.46 

2.68 

50 

1:12 

1.30 

1.49 

1.67 

1.86 

2.05 

2.23 

40 

O.89 

1.04 

1. 19 

i-34 

1.49 

1.64 

1.79 

3° 

O.67 

0.78 

0.89 

1. 00 

1. 12 

1.23 

J-34 

20 

O.45 

0.52 

0.60 

0.67 

0.74 

0.82 

0.89 

10 

O.22 

0.26 

0.30 

o.33 

°-37 

0.41 

0.45 

9 

0.20 

0.23 

0.27 

0.30 

o-33 

o-37 

0.40 

8 

O.I8 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

o-33 

0.36 

7 

0.16 

0.18 

0.21 

0.23 

0.26 

0.29 

0.31 

6 

O.I3 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.25 

0.27 

5 

O.I  I 

°-i3 

0.15 

0.17 

0.19 

0.20 

0.22 

4 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

0.15 

0.16 

0.18 

3 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

O.II 

0.12 

0.13 

2 

0.04 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

0.08 

0.09 

1 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04 

269  Days. 


i-3 
O 

'8 

INTEREST  AT 

3 

Bb 

4 

u 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$    C. 

$   c. 

$  c. 

1 0,000 

224.17 

261.53 

298.89 

33^25 

373-61 

410.97 

448.33 

9,000 

201.75 

235-37 

269.00 

302.62 

336-25 

369.87 

403.50 

8,ooo 

!79-33 

209.22 

239.11 

269.OO 

298.89 

328.78 

358.67 

7,000 

156.92 

183.07 

209.22 

235-37 

261.53 

287.68 

313-83 

6,ooo 

I34-5Q 

156.92 

*79-33 

201.75 

224.17 

246.58 

269.00 

5,000 

112.08 

130.76 

149.44 

168.12 

186.81 

205.49 

224.17 

4,000 

89.67 

104.61 

119.56 

I34-5° 

149.44 

^4-39 

!79-33 

3,000 

67.25 

78.46 

89.67 

100.87 

112.08 

123.29 

i34-5o 

2,000 

44-83 

52.31 

59-78 

67.25 

74.72 

82.19 

89.67 

1,000 

22.42 

26.15 

29.89 

33-^2 

37-36 

41.10 

44-83 

900 

20.17 

23-54 

26.90 

30.26 

33-62 

36-99 

40-35 

800 

17-93 

20.92 

23.91 

26.90 

29.89 

32.88 

35.87 

700 

15.69 

18.31 

20.92 

23-54 

26.15 

28.77 

3i-38 

60O 

13-45 

15.69 

I7-93 

2°A7 

22.42 

24.66 

26.90 

5OO 

11. 21 

13.08 

14.94 

16.81 

18.68 

20.55 

22.42 

4OO 

8.97 

10.46 

11.96 

J3-45 

14.94 

16.44 

17-93 

3OO 

6.72 

7.85 

8.97 

10.09 

11. 21 

I2-33 

13-45 

200 

4.48 

5-23 

5.98 

6.72 

7-47 

8.22 

8.97 

100 

2.24 

2.62 

2.99 

3-36 

3-74 

4.11 

4.48 

90 

2.02 

2-35 

2.69 

3-°3 

3-36 

3.70 

4-°3 

80 

1.79 

2.09 

2.39 

2.69 

2.99 

3-29 

3-59 

7° 

i-57 

1.83 

2.09 

2-35 

2.62 

2.88 

3-H 

60 

1.34 

l-57 

!-79 

2.02 

2.24 

2.47 

2.69 

50 

1. 12 

r.31 

1.49 

1.68 

1.87 

2.05 

2.24 

40 

0.90 

1.05 

1.20 

J-34 

1.49 

1.64 

*>79 

3° 

0.67 

0.78 

0.90 

1. 01 

1. 12 

1.23 

i-34 

20 

0.45 

0.52 

0.60 

0.67 

°-75 

0.82 

0.90 

10 

0.22 

0.26 

0.30 

o-34 

o-37 

0.41 

0.45 

9 

0.20 

0.24 

0.27 

0.30 

o.34 

o-37 

0.40 

8 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

o-33 

0.36 

7 

0.16 

0.18 

0.21 

0.24 

0.26 

0.29 

0.31 

6 

o-i3 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.25 

0.27 

5 

O.II 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.22 

4 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

0.15 

0.16 

0.18 

3 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

O.II 

0.12 

0.13 

2 

0.04 

0.05 

0.06 

0.07 

0.07 

0.08 

0.09 

1 
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0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04  1 
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271  Days. 


M 
O 

INTEREST   AT 

3 

H 

4 

H 

5 

5^ 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

8   c. 

I0,000 

225.83 

^3-47 

301. II 

338.75 

376.39 

414.03 

451.67 

9,000 

203.25 

237-12 

271.00 

304.87 

33875 

372.62 

406.50 

8,000 

180.67 

210.78 

240.89 

271.00 

301. II 

331.22 

36l-33 

7,000 

158.08 

184.43 

210.78 

237.12 

26347 

289.82 

316.17 

6,000 

l35-S° 

158.08 

180.67 

203.25 

225.83 

248.42 

271.00 

5,000 

112.92 

I3I-74 

150.56 

l69-37 

188.19 

207.OI 

225.83 

4,000 

90-33 

105-39 

120.44 

I35-5o 

150.56 

165.61 

1,80.67 

3,000 

6775 

79.04 

90-33 

101.62 

II2.92 

124.21 

135-50 

2,000 

45-17 

52.69 

60.22 

67-75 

75.28 

82.81 

9°-33 

1,000 

22.58 

26.35 

30.11 

33-87 

37-64 

41.40 

45-17 

900 

20.32 

23.71 

27.10 

3°-49 

33-87 

37-26 

40.65 

800 

18.07 

21.08 

24.09 

27.10 

30.U 

33-12 

36.13 

700 

15.81 

18.44 

21.08 

23.71 

26.35 

28.98 

31.62 

600 

*3-55 

15.81 

18.07 

20.32 

22.58 

24.84 

27.10 

500 

1 1.29 

13.17 

15.06 

16.94 

18.82 

20.70 

22.58 

400 

9-°3 

10.54 

12.04 

13-55 

15.06 

16.56 

18.07 

300 

677 

7.90 

9-03 

10.16 

I  I.29 

12.42 

13-55 

200 

4.52 

5-27 

6.02 

^■77 

7-53 

8.28 

9-°3 

100 

2.26 

2.63 

3.01 

3-39 

376 

4.14 

4.52 

90 

2.03 

2-37 

2.71 

3.05 

3-39 

3-73 

4.06 

80 

1. 81 

2. 11 

2.41 

2.71 

3.01 

3-31 

3.61 

7° 

1.58 

1.84 

2.1  I 

2-37 

2.63 

2.90 

3.16 

60 

i-35 

1.58 

1. 8l 

2.03 

2.26 

2.48 

2.71 

50 

i-!3 

1.32 

I.5I 

1.69 

1.88 

2.07 

2.26 

40 

0.90 

1.05 

I.20 

J-35 

1.51 

1.66 

1. 81 

3° 

0.68 

0.79 

O.9O 

1.02 

l-l3 

1.24 

J-35 

20 

0.45 

o-53 

O.60 

0.68 

0.75 

0.83 

0.90 

10 

0.23 

0.26 

O.3O 

0.34 

0.38 

0.41 

0.45 

9 

0.20 

0.24 

O.27 

0.30 

°-34 

°-37 

0.41 

8 

0.18 

0.21 

O.24 

0.27 

0.30 

°-33 

0.36 

7 

0.16 

0.18 

0.2I 

0.24 

0.26 

0.29 

0.32 

6 

0.14 

0.16 

0.l8 

0.20 

0.23 

0.25 

0.27 

5 

0.1 1 

0.13 

O.I5 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

4 

0.09 

0.11 

O.I2 

0.14 

0.15 

0.17 

0.18 

3 

0.07 

0.08 

O.O9 

0.10 

O.II 

0.12 

0.14 

2 

0.05 

0.05 

O.06 

0.07 

0.08 

0.08 

0.09 

1 

0.02 

0.03 

O.O3 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 
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273  Days. 


h5 

1 

INTEREST  AT 

3 

u 

4 

4i 

5 

5i 

6 

$ 

$  c. 

$  c. 

$   c. 

$     C. 

$   c. 

$    C. 

$   c. 

1 0,000 

227.50 

265.42 

303-33 

34J-25 

379I7 

417.08 

455.00 

9,000 

204.75 

238.87 

273.00 

307.12 

341-25 

375-37 

409.50 

8,ooo 

182.00 

2I2-33 

242.67 

273.00 

305-33 

333-67 

364.00 

7,000 

159.25 

185.79 

2I2-33 

238.87 

265.42 

291.96 

318.50 

6,ooo 

136.50 

159.25 

182.00 

204.75 

227.50 

250.25 

273.00 

5,000 

"3-75 

132.71 

151.67 

170.62 

189.58 

208.54 

227.50 

4,000 

91.00 

106.17 

I2I-33 

136.50 

151.67 

166.83 

182.00 

3,000 

68.25 

79.62 

91.00 

102.37 

H3-75 

125.12 

136.50 

2,000 

45.50 

53.08 

60.67 

68.25 

75.83 

8342 

91.00 

1,000 

22.75 

26.54 

3o-33 

34- I2 

37-92 

41.71 

45.50 

900 

20.47 

23.89 

27.30 

30.71 

34-12 

37-54 

40.95 

800 

18.20 

21.23 

24.27 

27.30 

3°-33 

33-37 

36.40 

7OO 

15.92 

18.58 

21.23 

23.89 

26.54 

29.20 

31.85 

600 

i3-65 

15.92 

18.20 

20.47 

22.75 

25.02 

27.30 

500 

11.37 

*3-27 

15.17 

17.06 

18.96 

20.85 

22.75 

400 

9.10 

10.62 

12.13 

1365 

15.17 

16.68 

18.20 

3OO 

6.82 

7.96 

9.10 

10.24 

"•37 

12.51 

*3-65 

200 

4-55 

5-31 

6.07 

6.82 

7.58 

8.34 

9.10 

100 

2.27 

2.65 

3-°3 

3-41 

3-79 

4.17 

4-55 

90 

2.05 

2-39 

2-73 

3-°7 

3-41 

3-75 

4.09 

80 

1.82 

2.12 

2-43 

2-73 

3-°3 

3-34 

3-64 

7° 

1.59 

1.86 

2.12 

2-39 

2.65 

2.92 

3.18 

60 

1.36 

1.59 

1.82 

2.05 

2.27 

2.50 

2-73 

50 

1. 14 

I-33 

1.52 

1.71 

1.90 

2.09 

2.27 

40 

0.91 

1.06 

1. 21 

1.36 

1.52 

1.67 

1.82 

3° 

0.68 

0.80 

0.91 

1.02 

1. 14 

1.25 

1.36 

20 

0.45 

o-53 

0.61 

0.68 

0.76 

0.83 

0.91 

10 

0.23 

0.27 

0.30 

°-34 

0.38 

0.42 

0.45 

9 

0.20 

0.24 

0.27 

0.31 

°-34 

0.38 

0.41 

8 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

°-33 

0.36 

7 

0.16 

0.19 

0.21 

0.24 

0.27 

0.29 

0.32 

6 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.23 

0.25 

0.27 

5 

0.1 1 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

4 

0.09 

0.1 1 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

0.18 

3 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.1 1 

0.13 

0.14 

2 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.08 

0.09 

1 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

35 


274  Days. 


i4 
g 

M 

o 

% 

INTEREST  AT 

3 

3* 

4 

4* 

5 

5* 

6 

$ 

$   c. 

$  c. 

$   c. 

$     C. 

$    c. 

$   c. 

$   c. 

I0,000 

228.33 

266.39 

304.44 

342-90 

380.56 

418.61 

456,67 

9,000 

205.50 

239-75 

274.00 

308.25 

342.50 

376-75 

411.00 

8,000 

182.67 

213.11 

243-56 

274.OO 

304.44 

334-89 

365.33 

7,000 

159.83 

186.47 

213. 1 1 

239-75 

266.39 

293-°3 

319.67 

6,000 

137.00 

159.83 

182.67 

205.50 

228.33 

251.17 

274.00 

5,000 

114.17 

I33-I9 

152.22 

171.25 

190.28 

209.31 

228.33 

4,000 

91-33 

106.56 

121.78 

137.00 

152.22 

167.44 

182.67 

3,000 

68.50 

79.92 

91-33 

102.75 

114.17 

125.58 

137.00 

2,000 

45-67 

53-28 

60.89 

68.50 

76.11 

8372 

91-33 

1,000 

22.83 

26.64 

3°-44 

34-25 

38.06 

41.86 

45-67 

900 

20.55 

23-97 

27.40 

30.82 

34-25 

37-67 

41.10 

800 

18.27 

21.31 

24.36 

27.40 

3°-44 

33-49 

36.53 

700 

15.98 

18.65 

21.31 

2  3  -97 

26.64 

29.30 

3r-97 

600 

13.70 

15.98 

18.27 

20.55 

22.83 

25.12 

27.40 

500 

11.42 

!3-32 

15.22 

17.12 

19.03 

20.93 

22.83 

400 

9A3 

10.66 

12.18 

13.70 

15.22 

16.74 

18.27 

300 

6.85 

7-99 

9.13 

10.27 

11.42 

12.56 

J3-7o 

200 

4.57 

5-33 

6.09 

6.85 

7.61 

8-37 

9-i3 

100 

2.28 

2.66 

3-°4 

3-42 

3.81 

4.19 

4-57 

90 

2.05 

2.40 

2.74 

3.08 

3-42 

3-77 

4.11 

80 

1.83 

2-!3 

2.44 

2-74 

3-°4 

3-35 

3.65 

7° 

1.60 

1.86 

2-I3 

2.40 

2.66 

2.93 

3.20 

60 

i-37 

1.60 

1.83 

2.05 

2.28 

2.51 

2-74 

5° 

1. 14 

"33 

1.52 

1.71 

1.90 

2.09 

2.28 

40 

0.91 

1.07 

1.22 

"37 

1.52 

1.67 

1.83 

3° 

0.68 

0.80 

0.91 

1.03 

1. 14 

1.26 

"37 

20 

0.46 

°-53 

0.61 

0.68 

0.76 

0.84 

0.91 

10 

0.23 

0.27 

0.30 

o-34 

0.38 

0.42 

0.46 

9 

0.21 

0.24 

0.27 

0.31 

°-34 

0.38 

0.41 

8 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

°-33 

°-37 

7 

0.16 

0.19 

0.21 

0.24 

0.27 

0.29 

0.32 

6 

0.14 

0.16 

0.18 

0.21 

0.23 

0.25 

0.27 

5 

0.1 1 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

4 

0.09 

0.11 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

0.18 

3 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

O.II 

0.13 

0.14 

2 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.08 

0.09 

1 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

275  Days. 


1 

INTEREST  AT 

3 

34 

4 

41 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

$    c. 

$   c. 

$   c. 

I0,000 

229.17 

267.36 

3°5-56 

343-75 

381.94 

420.14 

458.33 

9,000 

206.25 

240.62 

275.00 

3°9-37 

343-75 

378.12 

412.50 

8,000 

183-33 

213.89 

244.44 

275.00 

305-56 

336.11 

366-67 

7,000 

160.42 

187.15 

213.89 

240.62 

267.36 

294.10 

320.83 

6,000 

!37-5° 

160.42 

183.33 

206.25 

229.17 

252.08 

275.00 

5,000 

114.58 

.33.68 

152.78 

171.87 

190.97 

210.07 

229.17 

4,000 

91.67 

106.94 

122.22 

137.50 

152.78 

168.06 

183.33 

3,000 

68.75 

80.21 

91.67 

103.12 

114.58 

126.04 

137.50 

2,000 

45-83 

53-47 

61. 11 

68.75 

76-39 

84.03 

91.67 

1,000 

22.92 

26.74 

30.56 

34-37 

38.19 

42.01 

45.83 

900 

20.62 

24.06 

27.50 

3°-94 

34-37 

37.81 

41.25 

800 

1.8-33 

21.39 

24.44 

27.50 

30.56 

33-6i 

36.67 

700 

I6.O4 

18.72 

21.39 

24.06 

26.74 

29.41 

32.08 

600 

1375 

16.04 

18.33 

20.62 

22.92 

25.21 

27.50 

500 

II.46 

I3-37 

15.28 

17.19 

19.10 

21.01 

22.92 

400 

9.I7 

10.69 

12.22 

!3-75 

15.28 

16.81 

18.33 

300 

6.87 

8.02 

9.i7 

10.31 

11.46 

12.60 

1375 

200 

4.58 

5-35 

6.11 

6.87 

7.64 

8.40 

9.17 

100 

2.29 

2.67 

3.06 

3-44 

3.82 

4.20 

4.58 

90 

2.06 

2.41 

2-7S 

3-°9 

3-44 

378 

4.12 

80 

1.83 

2.14 

2.44 

2-75 

3.06 

3-36 

3-67 

7° 

1.60 

1.87 

2.14 

2.41 

2.67 

2.94 

3-21 

60 

'•37 

1.60 

1.83 

2.06 

2.29 

2.52 

2-75 

5° 

1. 15 

J-34 

1-53 

1.72 

1.91 

2.10 

2.29 

40 

0.92 

1.07 

1.22 

i-37 

i-53 

1.68 

1.83 

30 

0.69 

0.80 

0.92 

1.03 

1. 15 

1.26 

J-37 

20 

0.46 

°-53 

0.61 

0.69 

0.76 

0.84 

0.92 

10 

0.23 

0.27 

0.31 

o-34 

0.38 

0.42 

0.46 

9 

0.21 

0.24 

0.27 

o-3T 

o-34 

0.38 

0.41 

8 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.31 

o-34 

0.37 

7 

0.16 

0.19 

0.21 

0.24 

0.27 

0.29 

0.32 

6 

0.14 

0.16 

0.18 

0.21 

0.23 

0.25 

0.27 

5 

0.1 1 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

4 

0.09 

0.11 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

0.18 

3 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

O.II 

0.13 

0.14 

2 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.08 

0.09 

1 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

276  Days. 


PRINCIPAL. 

1 

INTEREST  AT 

3 

31 

4 

4i 

5 

51 

6 

$ 

$   c. 

$     C. 

$   c. 

$     C. 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

I0,000 

230.00 

268.33 

306.67 

345-°° 

383.33 

421.67 

460.00 

9,000 

207.00 

24I.5O 

276.00 

310.50 

345.00 

379-5° 

414.00 

8,000 

184.00 

214.67 

245.33 

276.00 

306.67 

337-33 

368.00 

7,000 

161.00 

187.83 

214.67 

241.50 

268.33 

295.17 

322.00 

6,000 

138.00 

l6l.OO 

184.00 

207.00 

230.00 

253.00 

276.00 

5,000 

1 15.00 

r34-i7 

I53-33 

172.50 

191.67 

210.83 

230.00 

4,000 

92.00 

io7-33 

122.67 

138.00 

J53-33 

168.67 

184.00 

3,000 

69.00 

80.50 

92.00 

103.50 

115.00 

126.50 

138.00 

2,000 

46.00 

53-^7 

61.33 

69.00 

76.67 

84-33 

92.00 

1,000 

23.00 

26.83 

30-67 

34-5° 

38.33 

42.17 

46.00 

900 

20.70 

24.15 

27.60 

3J-05 

34-5o 

37-95 

41.40 

800 

18.40 

21.47 

24-53 

27.60 

3°A7 

33-73 

36.80 

700 

16.10 

18.78 

21.47 

24.15 

26.83 

29.52 

32.20 

600 

13.80 

16.10 

18.40 

20.70 

23.00 

25.30 

27.60 

500 

11.50 

I3-42 

15-33 

17.25 

19.17 

21.08 

23.00 

400 

9.20 

10.73 

12.27 

13.80 

J5-33 

16.87 

18.40 

300 

6.90 

8.05 

9.20 

10.35 

11.50 

12.65 

13.80 

200 

4.60 

5-37 

6.13 

6.90 

7.67 

8.43 

9.20 

100 

2.30 

2.68 

3-°7 

3-45 

3.83 

4.22 

4.60 

90 

2.07 

2.41 

2.76 

3.10 

3-45 

379 

4.14 

80 

1.84 

2.15 

2.45 

2.76 

3-07 

3-37 

3.68 

7° 

1.61 

1.88 

2.15 

2.41 

2.68 

2.95 

3.22 

60 

1.38 

1.61 

1.84 

2.07 

2.30 

2-53 

2.76 

50 

1.15 

1.34 

M3 

1.72 

1.92 

2. 11 

2.30 

40 

0.92 

1.07 

1.23 

1.38 

I-53 

1.69 

1.84 

3° 

0.69 

0.80 

0.92 

1.03 

1. 15 

1.26 

1.38 

20 

0.46 

0.54 

0.61 

0.69 

°-77 

0.84 

0.92 

10 

0.23 

0.27 

0.31 

0.34 

0.38 

0.42 

0.46 

9 

0.21 

0.24 

0.28 

0.31 

o-34 

0.38 

0.41 

8 

0.18 

0.21 

0.25 

0.28 

0.31 

o-34 

°-37 

7 

0.16 

0.19 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

0.32 

6 

0.14 

0.16 

0.18 

0.21 

0.23 

0.25 

0.28 

5 

O.II 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

4 

0.09 

O.II 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

0.18 

3 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

O.II 

0.13 

0.14 

2 

0.05 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.08 

0.09 

1 

0.02 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

277  Days. 


h5 
g 

INTEREST   AT 

3 

Si 

4 

a 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$    C. 

$    c. 

$    c. 

$    c. 

$     C. 

$  c. 

10,000 

230.83 

269.3I 

307.78 

346.25 

384-72 

423-I9 

461.67 

9,000 

207.75 

242-37 

277.00 

31 1.62 

H6-25 

380.87 

415.50 

8,ooo 

184.67 

215.44 

246.22 

277.00 

3°7-78 

338.56 

369-33 

7,000 

161.58 

188.51 

215.44 

242.37 

269.31 

296.24 

323-!7 

6,ooo 

138.50 

161.58 

184.67 

207.75 

230-83 

253-92 

277.00 

5,000 

115.42 

I34-65 

I53-89 

173.12 

192.36 

2II.60 

230.83 

4,000 

92-33 

107.72 

123.11 

138.50 

'53-89 

169.28 

184.67 

3,000 

69.25 

80.79 

92.33 

103.87 

115.42 

I26.96 

138.50 

2,000 

46.17 

53.86 

61.56 

69.25 

76.94 

84.64 

92.33 

1,000 

23.08 

26.93 

30.78 

34.62 

38.47 

42.32 

46.17 

900 

20.77 

24.24 

27.70 

31.16 

34.62 

38.09 

4i-55 

800 

18.47 

21.54 

24.62 

27.70 

30.78 

33.86 

36.93 

700 

16.16 

18.85 

21.54 

24.24 

26.93 

29.62 

32.32 

600 

13.85 

16.16 

18.47 

20.77 

23.08 

25-39 

27.70 

500 

11.54 

13-47 

15-39 

17-31 

19.24 

2I.l6 

23.08 

400 

9.23 

10.77 

12.31 

13.85 

15-39 

I6.93 

18.47 

300 

6.92 

8.08 

9-23 

10.39 

11.54 

I2.7O 

13-85 

200 

4.62 

5-39 

6.16 

6.92 

7.69 

8.46 

9-23 

100 

2-31 

2.69 

3.08 

346 

3.85 

4.23 

4.62 

90 

2.08 

2.42 

2-77 

3-12 

3-46 

3.8l 

4.15 

80 

1.85 

2.15 

2.46 

2-77 

3.08 

3-39 

3-69 

7° 

1.62 

1.89 

2.15 

2.42 

2.69 

2.96 

3-23 

60 

1.38 

1.62 

1.85 

2.08 

2.31 

2.54 

2>77 

50 

1. 15 

1.35 

1.54 

J-73 

1.92 

2.12 

2-31 

40 

0.92 

1.08 

!-23 

1.38 

i-54 

1.69 

1.85 

3° 

0.69 

0.81 

O.92 

1.04 

1. 15 

1.27 

1.38 

20 

0.46 

0.54 

O.62 

0.69 

0.77 

0.85 

0.92 

10 

0.23 

0.27 

O.3I 

°-35 

0.38 

0.42 

0.46 

9 

0.21 

0.24 

0.28 

0.31 

°-35 

0.38 

0.42 

8 

0.18 

0.22 

O.25 

0.28 

0-31 

o.34 

0-37 

7 

0.16 

0.19 

0.22 

0.24 

0.27 

0.30 

0.32 

6 

0.14 

0.16 

O.I8 

0.21 

0.23 

0.25 

0.28 

5 

0.12 

0.13 

O.I5 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

4 

O.O9 

0.1 1 

O.I2 

0.14 

0.15 

0.17 

0.18 

3 

O.O7 

0.08 

O.O9 

O.JO 

0.12 

0.13 

0.14 

2 

O.O5 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.08 

0.09 

1 

0.02 

0.03 

O.O3 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 
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5J 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$    C. 

$    c. 

I  0,000 

240.83 

280.97 

321. II 

361.25 

401.39 

441-53 

481.67 

9,000 

216.75 

252.87 

289.00 

325.12 

361.25 

397-37 

433-50 

8,ooo 

192.67 

224.78 

256.89 

289.00 

321. II 

353-22 

385.33 

7,000 

168.58 

196.68 

224.78 

252.87 

280.97 

309.07 

337^7 

6,ooo 

144.50 

168.58 

192.67 

216.75 

240.83 

264.92 

289.00 

5,000 

120.42 

140.49 

160.56 

180.62 

200.69 

220.76 

240.83 

4,000 

96.33 

112.39 

128.44 

144.50 

160.56 

176.61 

192.67 

3,000 

72.25 

84.29 

96-33 

108.37 

120.42 

132.46 

144.50 

2,000 

48.17 

56.19 

64.22 

72.25 

80.28 

88.31 

96.33 

1,000 

24.08 

28.10 

32.11 

36.12 

40.14 

44-15 

48.17 

900 

21.67 

25.29 

28.90 

32-51 

36.12 

39-74 

43-35 

800 

19.27 

22.48 

25.69 

28.90 

32.11 

35-32 

38.53 

7OO 

16.86 

19.67 

22.48 

25.29 

28.10 

30.91 

33-72 

600 

H-45 

16.86 

19.27 

21.67 

24.08 

26.49 

28.90 

5OO 

12.04 

14.05 

16.06 

18.06 

20.07 

22.08 

24.08 

400 

9-63 

11.24 

12.84 

14.45 

16.06 

17.66 

19.27 

3OO 

7.22 

8.43 

9-63 

10.84 

12.04 

i3-25 

14.45 

200 

4.82 

5.62 

6.42 

7.22 

8.03 

8.83 

9-63 

IOO 

2.41 

2.81 

3-21 

3.61 

4.01 

4.42 

4.82 

90 

2.17 

2-53 

2.89 

3-25 

3.61 

3-97 

4-33 

80 

1.93 

2.25 

2-S7 

2.89 

3.21 

3-53 

3-85 

7° 

1.69 

1.97 

2.25 

2-53 

2.81 

3-°9 

3-37 

60 

1.44 

1.69 

1-93 

2.17 

2.41 

2.65 

2.89 

5° 

1.20 

1.40 

1. 61 

1. 81 

2.01 

2.21 

2.41 

40 

0.96 

1. 12 

1.28 

1.44 

I.6l 

W7 

i-93 

30 

0.72 

0.84 

0.96 

1.08 

1.20 

1.32 

1.44 

20 

0.48 

0.56 

0.64 

0.72 

O.80 

0.88 

0.96 

10 

0.24 

0.28 

0.32 

0.36 

O.4O 

0.44 

0.48 

9 

0.22 

0.25 

0.29 

°-33 

O.36 

0.40 

0-43 

8 

0.19 

0.22 

0.26 

0.29 

O.32 

o-35 

o-39 

7 

0.17 

0.20 

0.22 

0.25 

O.28 

0-31 

o-34 

6 

0.14 

0.17 

0.19 

0.22 

O.24 

0.26 

0.29 

5 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

4 

0.10 

0.1 1 

0.13 

0.14 

O.I6 

0.18 

0.19 
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0.07 

0.08 

0.10 

0.1 1 

O.I2 

0.13 

0.14 
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0.05 
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0.07 

0.08 

0.09 

0.10 
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$ 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

IO,000 

241.67 

281.94 

322.22 

362.50 

402.78 

443.06 

483-33 

9,000 

217.50 

25375 

290.00 

326.25 

362.50 

39^75 

435-oo 

8,000 

J93-33 

225.56 

257.78 

290.00 

322.22 

354-44 

386.67 

7,000 

169.17 

197.36 

225.56 

25375 

281.94 

310.14 

338-33 

6,000 

145.00 

169.17 

T93-33 

217.50 

241.67 

265.83 

290.00 

5,000 

120.83 

140.97 

161. 1 1 

181.25 

201.39 

221.53 

241.67 

4,000 

96.67 

112.78 

128.89 

145.00 

161. II 

177.22 

J93-33 

3,000 

72.50 

84.58 

96.67 

108.75 

120.83 

132.92 

145.00 

2,000 

48-33 

56.39 

64.44 

72.50 

80.56 

88.61 

96.67 

1,000 

24.17 

28.19 

32.22 

36-25 

40.28 

44-  3 1 

48.33 
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25-37 
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24.17 

26.58 

29.00 
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12.08 

14.10 

16.11 

18.12 

20.14 

22.15 

24.17 

400 

9.67 

11.28 

12.89 

14.50 
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17.72 

J9-33 

300 

7-2S 

8.46 

9.67 

10.87 

12.08 

13.29 

14.50 

200 

4.83 

5.64 

6.44 

7-25 

8.06 

8.86 

9.67 
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2.42 

2.82 

3.22 

3.62 

4-03 

4-43 

4.83 

90 

2.17 

2-54 

2.90 

3.26 

3.62 

3-99 

4-35 

80 
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2.26 

2.58 

2.90 

3.22 
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3-87 

7° 
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i-97 

2.26 

2.54 

2.82 

3.10 

3.38 

60 

1-45 

1.69 

1.93 

2.17 

2.42 

2.66 

2.90 

5° 

1. 21 

1.41 

1.61 

1. 81 

2.01 

2.22 

2.42 

40 

0.97 

i-!3 

1.29 

1.45 

I.6l 

J77 

i-93 

3° 

0.72 

0.85 

0.97 

1.09 
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i-33 

1.45 

20 

0.48 

0.56 

0.64 

0.72 

0.8l 

0.89 

o-97 

10 

0.24 

0.28 

0.32 

0.36 

O.4O 

0.44 

0.48 
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0.22 

0.25 

0.29 

o-33 

O.36 
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o-43 
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0.19 
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O.32 

o.35 
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0.17 
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0.25 

O.28 

0.31 

o.34 
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0.14 

0.17 

0.19 
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O.24 

0.27 

0.29 
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0.12 

0.14 

0.16 

0.18 
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0.24 
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0.10 

0.1 1 
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0.14 

O.I6 
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0.19 
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3 
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4 

41 

5 

51 

6 

$ 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

$     C. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

1 0,000 

242.50 

282.92 

323-33 

363-75 

404.17 

444.58 

485.00 

9,000 

218.25 

254.62 

291.00 

327-37 

363-75 

400.12 

436.50 

8,ooo 

194.00 

226-33 

258.67 

291.00 

323-33 

355-67 

388.00 

7,000 

169.75 

198.04 

226-33 

254.62 

282.92 

311.21 

339-5° 

6,ooo 

145.50 

169.75 

194.00 

218.25 

242.50 

266.75 

291.00 

5,000 

121.25 

141.46 

161.67 

181.87 

202.08 

222.29 

242.50 

4,000 

97.00 

Ji3-I7 

I29-33 

145.50 

161.67 

J77-83 

194.00 

3,000 

72-75 

84.87 

97.00 

109.12 

121.25 

x33-37 

145.50 

2,000 

48.50 

56.58 

64.67 

72-7S 

80.83 

88.92 

97.00 

1,000 

24.25 

28.29 

32-33 

36.37 

40.42 

44.46 

48.50 

900 

21.82 

25.46 

29.10 

3274 

36-37 

40.01 

43-65 

800 

19.40 

22.63 

25.87 

29.10 

32-33 

35-57 

38.80 

700 

16.97 

19.80 

22.63 

25.46 

28.29 

31.12 

33-95 

600 

H-55 

16.97 

19.40 

21.82 

24.25 

26.67 

29.10 

500 

12.12 

14.15 

16.17 

18.19 

20.21 

22.23 

24.25 

400 

9.70 

11.32 

12.93 

H-55 

i6.i7 

17.78 

19.40 

300 

7-27 

8.49 

9.70 

10.91 

12.12 

r3-34 

H-55 

200 

4.85 

S.66 

6.47 

7-27 

8.08 

8.89 

9.70 

100 

2.42 

2.83 

3-23 

3-64 

4.O4 

4-45 

4.85 

90 

2.18 

2-55 

2.91 

3-27 

3-64 

4.00 

4-36 

80 

1.94 

2.26 

2.59 

2.91 

3-23 

3-56 

3.88 

7° 

1.70 

1.98 

2.26 

2-55 

2.83 

3-11 

3-39 

60 

1.45 

1.70 

1.94 

2.18 

2.42 

2.67 

2.91 

50 

1. 21 

1.41 

1.62 

1.82 

2.02 

2.22 

2.42 

40 

0.97 

1. 13 

1.29 

i-45 

1.62 

1.78 

1.94 

3° 

o-73 

0.85 

0.97 

1.09 

1. 21 

i-33 

i-45 

20 

0.48 

°-57 

0.65 

°73 

0.81 

0.89 

0.97 

10 

0.24 

0.28 

0.32 

0.36 

0.40 

0.44 

0.48 

9 

0.22 

0.25 

0.29 

°-33 

0.36 

0.40 

0.44 

8 

0.19 

0.23 

0.26 

0.29 

0.32 

0.36 

o-39 

7 

0.17 

0.20 

0.23 

0.25 

0.28 

0.31 

0.34 

6 

0.15 

0.17 

0.19 

0.22 

0.24 

0.27 

0.29 

5 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

4 

0.10 

o.n 

0.13 

0.15 

0.16 

0.18 

0.19 

3 

0.07 

0.08 

0.10 

0.1 1 

0.12 

0.13 

0.15 

2 

0.05 

0.06 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

1 

0.02 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.04 

0.05 
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Oh 

INTEREST   AT 

3 

8* 

4 

« 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$  c. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

$    C. 

$  c. 

10,000 

244.17 

284.86 

325-56 

366.25 

406.94 

447.64 

488.33 

9,000 

219.75 

2$6-37 

293.00 

329.62 

366.25 

402.87 

439-5° 

8,000 

195-33 

227.89 

260.44 

293.OO 

325-56 

358.II 

390.67 

7,000 

170.92 

146.50 

199.40 

227.89 

256-37 

284.86 

3'3-35 

34I.83 

6,000 

170.92 

r95-33 

219.75 

244.17 

268.58 

293.00 

5,000 

122.08 

H2-43 

162.78 

183.12 

203.47 

223.82 

244.17 

4,000 

97.67 

IJ3-94 

130.22 

146.50 

162.78 

179.06 

I95-33 

3,000 

73-25 

85.46 

97-67 

109.87 

122.08 

J34-29 

146.50 

2,000 

48.83 

56.97 

65.11 

73-25 

81.39 

89-53 

97-<>7 

1,000 

24.42 

28.49 

32.56 

36.62 

40.69 

44.76 

48.83 

9OO 

21.97 

25.64 

29.30 

32.96 

36.62 

40.29 

43-95 

800 

19-53 

22.79 

26.04 

29.30 

32.56 

35-81 

39-07 

7OO 

17.09 

19.94 

22.79 

25.64 

28.49 

3J-33 

34.i8 

600 

14.65 

17.09 

!9-53 

21.97 

24.42 

26.86 

29.30 

500 

12.21 

14.24 

16.28 

18.31 

20.35 

22.38 

24.42 

400 

9-77 

11.39 

13.02 

14.65 

16.28 

17.91 

19-53 

300 

7-32 

8.55 

9-77 

10.99 

12.21 

13.43 

14.65 

200 

4.88 

5-70 

6.51 

7-32 

8.I4 

8.95 

9-77 

IOO 

2.44 

2.85 

3.26 

3.66 

4.O7 

4.48 

4.88 

90 

2.20 

2.56 

2-93 

3-3° 

3.66 

4.03 

4-39 

80 

1.95 

2.28 

2.60 

2-93 

3.26 

3.58 

3-9i 

7° 

1.71 

1.99 

2.28 

2.56 

2.85 

313 

342 

60 

1.46 
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1.95 

2.20 

2.44 

2.69 

2-93 

5° 

1.22 

1.42 

1.63 

1.83 

2.03 

2.24 

2.44 

40 

0.98 

1. 14 

1.30 

1.46 

I.63 

1.79 

1.95 
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°-73 

0.85 

0.98 

1. 10 

1.22 

J-34 

1.46 

20 

0.49 

0.57 
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0.8l 

0.90 

0.98 
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3 

34 

4 

a 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$     C. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$    C. 

$   c. 

10,000 

245.00 

285.83 

326.67 

367-5° 

408.33 

449- 1 7 

491.00 

9,000 

220.50 

257.25 

294.00 

33°-75 

367.50 

404.25 

441.00 

8,000 

196.00 

228.67 

261.33 

294.00 

326.67 

359-33 

392.00 

7,000 

171.50 

200.o8 

228.67 

257.25 

285.83 

314.42 

343-00 

6,000 

147.00 

I7I.5O 

196.00 

220.50 

245.00 

26^.50 

294.00 

5,000 

122.50 

I42.92 

l63-33 

183.75 

204.17 

224.58 

245.00 

4,000 

98.00 

"4-33 

130.67 

147.00 

l63-33 

179.67 

196. CO 

3,000 

73-50 

8575 

98.00 

110.25 

122.50 

J34-75 

147.00 

2,000 

49.00 

S7-l7 

65-33 

73-5o 

81.67 

89.83 

98.00 

1,000 

24.50 

28.58 

32.67 

36.75 

40.83 

44.92 

49.00 

900 

22.05 

25.72 

29.40 

33-°7 

36.75 

40.42 

44.10 

800 

19.60 

22.87 

26.13 

29.40 

32.67 

35-93 

39.20 

700 

17.15 

20.01 

22.87 

25.72 

28.58 

3J-44 

34-3° 
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14.70 

17.15 

19.60 

22.05 

24.50 

26.95 

29.40 

500 

12.25 

14.29 

*6-33 

18.37 

20.42 

22.46 

24.50 

400 

9.80 

ii-43 

i3-°7 

14.70 

^•33 

l7-97 

19.60 

300 

7-35 

8-S7 

9.80 

11.02 

12.25 
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14.70 

200 

4.90 

S-72 

6.53 

7-35 

8.17 

8.98 

9.80 

100 

2.45 

2.86 

3-27 

3.67 

4.08 

4-49 

4.90 
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2.20 
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3-3i 

3.67 

4.04 

4.41 

80 

1.96 

2.29 

2.61 
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51.17 

900 

23.02 

26.86 

3°-7° 

34-54 

38.37 

42.21 

46.05 

800 

20.47 

23.88 

27.29 

30.70 

34.11 

37.52 

40.93 

700 

17.91 

20.89 

23.88 

26.86 

29.85 

32.83 

35-82 

600 

15-35 

17.91 

20.47 

23.02 

25.58 

28.14 

30.70 

500 

12.79 

14.92 

17.06 

19.19 

21.32 

2345 

25.58 

400 

10.23 

11.94 

13.64 

15.35 

17.06 

18.76 

20.47 

300 

7.67 

8.95 

10.23 

11. 51 

12.79 

14.07 

15-35 

200 

5.12 

5.97 

6.82 

7.67 

8.53 

9.38 

10.23 

100 

2.56 

2.98 

3.4i 

3.84 

4.26 

4.69 

5.12 

90 

2.30 

2.69 

3-°7 

3-45 

3.84 

4.22 

4.60 

80 

2.05 

2.39 

2-73 

3-°7 

3.41 

3-75 

4.09 

7° 

i-79 

2.09 

2-39 

2.69 

2.98 

3.28 

3-58 

60 

i-53 

i-79 

2.05 

2.30 

2.56 

2.81 

3.07 

50 

1.28 

1.49 

1.71 

1.92 

2.13 

2-35 

2.56 

40 

1.02 

1. 19 

1.36 

i-53 

1. 71 

1.88 

2.05 

30 

0.77 

0.90 

1.02 

1. 15 

1.28 

1.41 

!-53 

20 

0.51 

0.60 

0.68 

°-77 

0.85 

0.94 

1.02 

10 

0.26 

0.30 

o-34 

0.38 

0.43 

0.47 

0.51 

9 

0-23 

0.27 

0.31 

0-35 

0.38 

0.42 

0.46 

8 

0.20 

0.24 

0.27 

0.31 

0.34 

0.38 

0.41 

7 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

°-33 

0.36 

6 

0.15 

0.18 

0.20 

0.23 

0.26 

0.28 

0.31 

5 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

0.26 

4 

O.IO 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

0.19 

0.20 

3 

0.08 

0.09 

O.IO 

0.12 

0.13 

0.14 

0.15 

2 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.09 

O.IO 

1 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 
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< 

Q 

INTEREST  AT 

3 

H 

4 

4i 

5 

5i 

6 

S 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

S   c. 

10,000 

zS6.6j 

299.44 

342.22 

385.00 

427.78 

470.56 

5^3-33 

9,000 

231.00 

269.50 

308.00 

346.50 

385.00 

423-50 

462.00 

8,000 

205.33 

239.56 

273.78 

308.00 

342.22. 

376.44 

410.67 

7,000 

179.67 

209.61 

239-56 

269.50 

29944  329-39 

359-33 

6,000 

154.00 

179.67 

205.33 

231.00 

256.67 

282.33 

308.00 

5,000 

128.33 

149.72 

171. II 

192.50 

213.89 

235.28 

2S6.67 

4,000 

102.67 

119.78 

136.89 

154.00 

17-l.il 

188.22 

205-33 

3,000 

77.00 

89.83 

102.67 

115.50 

128.33 

141. 17 

154.00 

2,000 

51-33 

59.89 

68.44 

77.00 

85.56 

94.11 

102.67 

1,000 

25.67 

29.94 

34.22 

38.50 

42.78 

47.06 

51-33 

900 

23.10 

26.95 

30.80 

34.65 

38.50 

42.35 

46.20 

800 

20.53 

23.96 

27.38 

30.80 

34-22 

37-64 

41.07 

700 

*7-97 

20.96 

23.96 

26.95 

29.94 

32-94 

35-93 

600 

15.40 

l7-97 

20.53 

23.10 

25.67 

28.23 

30.80 

500 

12.83 

H97 

17. II 

19.25 

21.39 

2353 

25.67 

400 

10.27 

11.98 

13.69 

15.40 

17. II 

18.82 

20.53 

300 

77o 

8.98 

10.27 

11.55 

12.83 

14.12 

15.40 

200 

5i3 

5-99 

6.84 

7.70 

8.56 

9.41 

10.27 

100 

2-57 

2.99 

342 

3.85 

4.28 

471 

5-M 

90 

2.31 

2.69 

3.08 

346 

3.85 

4-23 

4.62 

80 

2.05 

2.40 

274 

3.08 

342 

3.76 

4.11 

7° 

1.80 

2.10 

2.40 

2.69 

2.99 

3-29 

3-59 

60 

i-54 

1.80 

2.05 

2.31 

2-57 

2.82 

3.08 

50 

1.28 

1.50 

1. 71 

1.92 

2.14 

2-35 

2-57 

40 

1.03 

1.20 

i-37 

■•54 

1.71 

1.88 

2.05 

3° 

°77 

0.90 

1.03 

1. 15 

1.28 

1.41 

i-54 

20 

0.51 

0.60 

0.68 

0-77 

0.86 

0.94 

1.03 

10 

0.26 

0.30 

o.34 

0.38 

o.43 

0.47 

0.51 

9 

0.23 

0.27 

0.31 

o-35 

0.38 

0.42 

0.46 

8 

0.21 

0.24 

0.27 

o-3i 

°-34 

0.38 

0.41 

7 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

o-33 

0.36 

6 

0.15 

0.18 

0.21 

0.23 

0.26 

0.28 

0.31 

5 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.24 

0.26 

4 

O.IO 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

3 

0.08 

0.09 

O.IO 

0.12 

0.13 

0.14 

0.15 

2 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.09 

O.IO 

1 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 
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PRINCIPAL.    I 

INTEREST   AT 

3 

8i 

4 

41 

5 

54 

6 

$ 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

$     C. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

I  o,ooo 

257.50 

300.42 

343-33 

386.25 

429.17 

472.08 

515.00 

9,000 

23r75 

270.37 

309.00 

347-62 

386.25 

424.87 

463.50 

8,ooo 

206.00 

240-33 

274.67 

309.00 

343-33 

377-67 

412.00 

7,000 

180.25 

210.29 

240.33 

27°-37 

300.42 

330-46 

360.50 

6,ooo 

154.50 

180.25 

206.00 

23J-75 

251-5° 

283.25 

309.00 

5,000 

128.75 

150.21 

171.67 

193.12 

214.58 

236.04 

257-5° 

4,000 

103.00 

120.17 

!37-33 

154.50 

171.67 

188.83 

206.00 

3,000 

77.25 

90.12 

103.00 

115.87 

128.75 

141.62 

154.50 

2,000 

51.50 

60.08 

68.67 

71-2S 

85.83 

94.42 

103.00 

1,000 

25-15 

30.04 

34-33 

38.62 

42.92 

47.21 

51.50 

900 

23.17 

27.04 

30.90 

34-76 

38.62 

42.49 

46-35 

800 

20.60 

24.03 

27-47 

30.90 

34-33 

37-77 

41.20 

7OO 

18.02 

21.03 

24.03 

27.04 

30.04 

33-o5 

36.05 

60O 

r5-4S 

18.02 

20.60 

23-J7 

25-75 

28.32 

30.90 

500 

12.87 

15.02 

17.17 

19.31 

21.46 

23.60 

2S-1S 

4OO 

10.30 

12.02 

r3-73 

r5-45 

17.17 

18.88 

20.60 

3O0 

l-l2 

9.01 

10.30 

11.59 

12.87 

14.16 

J5-45 

200 

5-*S 

6.01 

6.87 

VI2 

8.58 

9.44 

10.30 

IOO 

M7 

3.00 

3-43 

3.86 

4.29 

4-72 

5-*5 

90 

2-32 

2.70 

3-09 

3.48 

3.86 

4.25 

4-63 

80 

2.06 

2.40 

2-7S 

3-°9 

3-43 

378 

4.12 

70 

1.80 

2.10 

2.40 

2.70 

3.00 

3-30 

3.60 

60 

1.54 

1.80 

2.06 

2.32 

2-S7 

2.83 

3.09 

50 

1.29 

I.50 

1.72 

!-93 

2.15 

2.36 

2-Sl 

40 

1.03 

I.20 

t-37 

1.54 

1.72 

1.89 

2.06 

3° 

0.77 

O.9O 

1.03 

1. 16 

1.29 

1.42 

1.54 

20 

0.51 

O.60 

0.69 

0.77 

0.86 

0.94 

1.03 

10 

0.26 

O.3O 

°-34 

°-39 

°-43 

0.47 

0.51 

9 

0.23 

O.27 

°-3i 

o-35 

°-39 

0.42 

0.46 

8 

0.21 

O.24 

0.27 

0.31 

°-34 

0.38 

0.41 

7 

0.18 

0.2I 

0.24 

0.27 

0.30 

°-33 

0.36 

6 

0.15 

O.I8 

0.21 

0.23 

0.26 

0.28 

0.31 

5 

o-^ 

O.I5 

0.17 

0.19 

0.21 

0.24 

0.26 

4 

0.10 

O.I2 

0.14 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

3 

0.08 

O.09 

0.10 

0.12 

°-l3 

0.14 

0.15 

2 

0.05 

O.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.09 

0.10 

1 

0.03 

O.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

o.ot;  I 
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311  Days. 


i4 

< 

h- 1 

o 

S3 

§ 

ft 

INTEREST   AT 

3 

34 

4 

a 

5 

5i 

6 

$ 

$    c. 

$   c. 

$    c. 

$    c. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

10,000 

259.17 

302.36 

345-56 

388.75 

43*-94 

475-H 

518.33 

9,000 

233-25 

272.12 

31 1. 00 

349-87 

388.75 

427.62 

466.50 

8,000 

207-33 

241.89 

276.44   31 1. 00 

345-56 

380.11 

414.67 

7,000 

r8i.42 

211.65 

241.89 

272.12 

302.36 

332-6° 

362.83 

6,000 

155.50 

181.42 

207-33 

233-25 

259.17 

285.08 

311.00 

5,000 

129.58 

151. 18 

172.78 

194-37 

215.97 

237-S7 

259.17 

4,000 

103.67 

120.94 

138.22 

155.50 

172.78 

190.06 

207-33 

3,000 

77-75 

90.71 

103.67 

116.62 

129.58 

142.54 

155.50 

2,000 

51.83 

60.47 

69.1 1 

77-75 

86.39 

95-03 

103.67 

1,000 

25.92 

30.24 

34-56 

38.87 

43-J9 

47-5 1 

51.83 

900 

23-32 

27.21 

31.10 

34-99 

38.87 

42.76 

46.65 

800 

20.73 

24.19 

27.64 

31.10 

34-56 

38.01 

41.47 

700 

18.14 

21.17 

24.19 

27.21 

30.24 

33.26 

36.28 

600 

15-55 

18.14 

20.73 

23-32 

25.92 

28.51 

31.10 

500 

1 2.96 

15.12 

17.28 

19.44 

21.60 

23.76 

25.92 

400 

IO-37 

12.09 

13.82 

15-55 

17.28 

19.01 

20.73 

300 

7-77 

9.07 

IO-37 

11.66 

12.96 

14.25 

15-55 

200 

5.18 

6.05 

6.91 

7-77 

8.64 

9.50 

10.37 

100 

2.59 

3.02 

346 

3.89 

4.32 

4-75 

5.18 

90 

2-33 

2.72 

311 

3-5° 

3.89 

4.28 

4.66 

80 

2.07 

2.42 

2.76 

3-11 

3-46 

3.80 

4-i5 

7° 

1. 81 

2.12 

2.42 

2.72 

3.02 

3-33 

3.63 

60 

i-55 

1. 8l 

2.07 

2-33 

2.59 

2.85 

3-n 

50 

1.30 

I.5I 

1-73 

1.94 

2.16 

2.38 

2.59 

40 

1.04 

1. 21 

1.38 

J-55 

l-73 

1.90 

2.07 

3° 

0.78 

O.9I 

1.04 

1. 17 

I-3° 

J-43 

*-55 

20 

0.52 

O.60 

0.69 

0.78 

0.86 

0.95 

1.04 

10 

0.26 

O.3O 

°-35 

°-39 

°-43 

0.48 

0.52 

9 

0.23 

O.27 

O.3I 

°-35 

°-*9 

o-43 

0.47 

8 

0.21 

O.24 

0.28 

0.31 

o-35 

0.38 

0.41 

7 

0.18 

0.2I 

0.24 

0.27 

0.30 

o-33 

0.36 

6 

0.16 

O.I8 

0.2I 

0.23 

0.26 

0.29 

0.31 

5 

0.13 

O.I5 

0.17 

0.19 

0.22 

0.24 

0.26 

4 

0.10 

O.I2 

O.I4 

0.16 

0.17 

0.19 

0.21 

3 

0.08 

O.O9 

O.IO 

0.12 

0.13 

0.14 

0.16 

2 

0.05 

O.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.10 

1 

0.03 

O.O3 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

312  Days. 


Cm 

g 

Pw. 

INTEREST   AT 

3 

31 

4 

44 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$     C. 

$   c. 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

*   c. 

I0,000 

260.00 

303-33 

346.67 

390.00 

433-33 

476.67 

520.00 

9,000 

234.00 

273.OO 

312.00 

351.00 

390.00 

429.00 

468.00 

8,000 

208.00 

242.67 

277-33 

312.00 

346.67 

381.33 

416.00 

7,000 

182.00 

212.33 

242.67 

273.00 

3°3-33 

333-67 

364.00 

6,000 

156.00 

182.OO 

208.00 

234.00 

260.00 

286.00 

312.00 

5,000 

130.00 

I5I.67 

'73-3] 

195.00 

216.67 

238.33 

260.00  j 

4,000 

104.00 

i2i-33 

138.67 

156.00 

'  73-33 

190.67 

208.00  | 

3,000 

78.00 

91.00 

104.00 

1 17.00 

130.00 

143.00 

1  56.00  j 

2,000 

52.00 

60.67 

69-33 

78.00 

86.67 

95-33 

104.00 

1,000 

26.00 

30-33 

34-67 

39.00 

43-33 

47-67 

52.00 

900 

23.40 

27.30 

31.20 

35.10 

39.00 

42.90 

46.80 

800 

20.80 

24.27 

27-73 

31.20 

34-^7 

38.13 

41.60  | 

700 

18.20 

21.23 

24.27 

27.30 

3°-33 

33-37 

36.40 

600 

15.60 

18.20 

20.80 

23.40 

26.00 

28.60 

31.20 

500 

13.00 

15.17 

»7-33 

19.50 

21.67 

23-83 

26.00 

400 

10.40 

12.13 

13.87 

15.60 

J7-33 

19.07 

20.80 

300 

7.80 

9.10 

10.40 

11.70 

13.00 

14.30 

15.60 

200 

5.20 

6.07 

6-93 

7.80 

8.67 

9-53 

10.40 

100 

2.60 

3-03 

3-47 

3-90 

4-33 

\-ll 

5.20 

90 

2-34 

2-73 

3.12 

3-51 

3-90 

4.29 

4.68 

80 

2.08 

2.43 

z-77 

3.12 

3-47 

3.81 

4.16 

7° 

1.82 

2.12 

2-43 

2-73 

3-03 

3-34 

3-64 

60 

1.56 

1.82 

2.08 

2-34 

2.60 

2.86 

3.12 

5° 

I-3° 

1.52 

J-73 

1.95 

2.17 

2.38 

2.60I 

40 

1.04 

1. 21 

i-39 

1.56 

!-73 

1.91 

2.08  j 

3° 

0.78 

0.91 

1.04 

1. 17 

1.30 

t-43 

1.56 ; 

20 

0.52 

0.61 

0.69 

0.78 

0.87 

0.95 

1.04 

10 

0.26 

0.30 

o.35 

°-39 

°-43 

0.48 

0.52 

9 

0.23 

•0.27 

0.31 

°-35 

°-39 

o-43 

0.47 

8 

0.21 

0.24 

0.28 

0-31 

°-35 

0.38 

0.42 

7 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

°-33 

0.36 

6 

0.16 

0.18 

0.21 

0.23 

0.26 

0.29 

0.31 

5 

°-i3 

0.15 

0.17 

0.19 

0.22 

0.24 

0.26 

4 

0.10 

0.12 

0.14 

0.16 

0.17 

0.19 

0.21 

3 

0.08 

0.09 

0.10 

0.12 

0.13 

0.14 

0.16 

2 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.10 

1 

0.03 

0.03 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

313  Days. 


a 

M 
P-l 

INTEREST  AT 

3 

Si 

4 

« 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$  c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$  c. 

10,000 

260.83 

3°4-3! 

34778 

391-25 

434-72 

478.19 

521.67 

9,000 

23475 

273-87 

313.00 

352.12 

39*-25 

430-37 

469.50 

8,000 

208.67 

-43-44 

278.22 

313.00 

347-78 

382.56 

4I7-33 

7,000 

182.58 

213.01 

243-44 

273-^7 

3°4-3! 

334-74 

365-i7 

6,000 

156.50 

182.58 

208.67 

23475 

260.83 

286.92 

313.00 

5,000 

130.42 

152.15 

173.89 

195.62 

217.36 

239.10 

260.83 

4,000 

io4-33 

121.72 

139.11 

156.50 

173.89 

191.28 

208.67 

3,000 

78.25 

91.29 

I04-33 

"7-37 

130.42 

143.46 

156.50 
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413-75 

459-72 

505.69 
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225.26 

257-44 

289.62 

321.81 

353-99 
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40 

3° 
20 
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3.64 

3-24 

2.83 
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2.02 

1.62 

I. 21 

O.81 
O.4O 


4.O9 

3-64 
3.18 

2-73 

2.27 

1.82 
1.36 
0.91 

0.45 


0.27 

O.32 

0.24 

0.28 

0.21 

O.25 

0.18 

0.21 

0.15 

O.I8 

0.12 

O.I4 

O.O9 
0.06 

0.1  I 

O.O7 

O.O3 

O.O4 

0.36 

0.32 

0.28 

0.24 

0.20 
0.l6 
O.I2 

O.08 
O.O4 


O.4I 
O.36 
O.32 
O.27 

°-23 
0.18 
0.14 
0.09 

O.Os 


4-55 
4.04 

3-54 
3-°3 

2-53 

2.02 

1.52 
1. 01 
0.51 


5.00 

4-45 
3.89 

3-34 
2.78 
2.22 
i.67 

I. II 

O.56 


O.45 
O.4O 

°-35 
0.30 
0.25 
0.20 
0.15 
0.10 
0.0c 


0.50 
0.44 

°-39 
°-33 
0.28 
0.22 
017 
0.1 1 
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4-25 
3.64 

3-°3 
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PRINCIPAL. 

INTEREST  AT 

3 

3i 

4 

41 

5 

5i 

6 

$ 

$   c. 

$    c. 

$   c. 

$   c. 

$   c. 

$    C. 

$   c. 

I0,000 

304.17 

354-86 

405.56 

456.25 

506.94 

557-64 

608.33 

9,000 

27375 

3*9-37 

365.00 

410.62 

456.25 

501.87 

547-50 

8,000 

H3-33 

283.89 

32444 

365.00 

405.56 

446.11 

486.67 

7,000 

212.92 

248.40 

283.89 

3J9-37 

354.86 

39°-35 

425-83 

6,000 

182.50 

212.92 

243-33 

273-75 

304.17 

334-58 

365.00 

5,000 

152.08 

J77-43 

202.78 

228.62 

253-47 

278.82 

304-17 

4,000 

121.67 

141.94 

162.22 

182.50 

202.78 

223.06 

243-33 

3,000 

91.25 

106.46 

121.67 

136.87 

152.08 

167.29 

182.50 

2,000 

60.83 

7°-97 

81. II 

91.25 

101.39 

iu-53 

121.67 

1,000 

30.42 

35-49 

40.56 

45.62 

50.69 

SS-76 

60.83 

900 

27-37 

3J-94 

36.50 

41.06 

45.62 

50.19 

54-75 

800 

24-33 

28.39 

32-44 

36.50 

40.56 

44.61 

48.67 

700 

21.29 

24.84 

28.39 

3J-94 

35-49 

39-03 

42.58 

600 

18.25 

21.29 

24-33 

27-37 

30.42 

33-46 

36.50 

500 

15.21 

17-74 

20.28 

22.81 

25-35 

27.88 

30.42 

400 

12.17 

14.19 

16.22 

18.25 

20.28 

22.31 

24-33 

300 

9.12 

10.65 

12.17 

13.69 

15.21 

l6-73 

18.25 

200 

6.08 

7.10 

8. 11 

9.12 

10.14 

11. 15 

12.17 

100 

3-°4 

3-55 

4.06 

4.56 

.5.07 

5.58 

6.08 

90 

2.74 

3-J9 

3-65 

4.11 

4.56 

5.02 

5-47 

80 

243 

2.84 

3-24 

3-^5 

4.06 

4.46 

4.87 

7° 

2.13 

2.48 

2.84 

3-!9 

3-55 

3.90 

4.26 

60 

1.82 

2.13 

2.43 

2.74 

3-°4 

3-35 

3-65 

5° 

1.52 

W7 

2.03 

2.28 

2-53 

2.79 

3-°4 

40 

1.22 

1.42 

1.62 

1.82 

2.03 

2.23 

2-43 

3° 

0.91 

1.06 

1.22 

J-37 

1.52 

1.67 

1.82 

20 

0.61 

0.71 

0.81 

0.91 

1. 01 

1. 12 

1.22 

10 

0.30 

°-35 

0.41 

0.46 

0.51 

0.56 

0.61 

9 

0.27 

0.32 

0.36 

0.41 

0.46 

0.50 

0.55 

8 

0.24 

0.28 

0.32 

0.36 

0.41 

0.45 

0.49 

7 

0.21 

0.25 

0.28 

0.32 

o-35 

0.39 

o-43 

6 

0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

0.33 

0.36 

5 

0.15 

0.18 

0.20 

0.23 

0.25 

0.28 

0.30 

4 

0.12 

0.14 

0.16 

0.18 

0.20 

0.22 

0.24 

3 

0.09 

0.1 1 

0.12 

0.14 

0.15 

0.17 

0.18 

2 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 

0.10 

0.1 1 

0.12 

1 

0.03 

0.04 

0.04 

0.05 

0.05 

0.06 

0.06 
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0.06 
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TESTIMONIALS. 


We  have  examined,  with  much  satisfaction,  the  Interest  Tables 
prepared  by  Mr.  J.  M.  Breban,  and  we  think  there  can  be  but 
one  opinion  as  to  their  value,  among  competent  judges.  A  work 
of  this  kind,  so  comprehensive  and  accurate,  and  yet  so  simple 
and  easy  to  consult,  has  long  been  a  desideratum  in  the  business 
world.  The  publisher  deserves  our  hearty  thanks  for  the  enter- 
prise displayed  in  its  production,  and  we  hope  he  will  be  rewarded 
by  an  extensive  circulation  of  the  Tables.  No  business  man, 
whose  time  is  worth  money,  should  be  without  this  labour-saving 
auxiliary. 

Clement  C.  Biddle, 

President  Philada.  Saving  Fund  Society. 


Philadelphia,  February  1, 1850. 


William  Pueves, 

Treasurer  Philada.  Saving  Fund  Society. 


We  believe  the  Tables  above  referred  to,  to  be  highly  useful. 

John  F.  James, 

Actuary  of  Girard  Life  Insurance,  Annuity,  and  Trust  Company. 

1 


2  TESTIMONIALS. 

I  am  aware  that  great  labour  has  been  bestowed  on  this  work 
by  Mr.  Breban,  and  I  consider  it  the  most  simple  and  useful 
Interest  Book  ever  published. 

Louis  A.  Godey, 

Publisher  of  The  Lady's  Book. 

We  cheerfully  concur  in  the  above. 

John  W.  Hornor, 

Secretary  Penn  Mutual  Life  Insurance  Company. 

Myers,  Claghorn  &  Co. 
Furness,  Brinley  &  Co. 

Auctioneers. 

Bedlock  &  Paschall, 

Conveyancers. 

John  Frost. 
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